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تقديم 
لطبعة اللغة العربية 


اقتناعاً من هيعة الطاقة الذرية في الجمهورية العربية السوربة بأهمية معجم المصطلحات العلمية والفنية الذرية الذي صدر عن 
لجنة المصطلحات العلمية في منظمة IN‏ المتحدة عام ۸٤۱۹ء‏ وأعيدت طباعته ый‏ مرات كان آخرها عام ۸١۹١ء‏ رأت افيئة 
أن احتواء هذا المعجم على المقابل العرني للمصطلحات الواردة في طبعته الأخية باللغات الالجنبية : الانكليزية والفرنسية والروسية 
والاسبانية» أمر ذو فائدة كبرى ويؤدي خدمة جلى لجمهرة العلميين والفنيين العرب العاملين في المجالين الذري والنووي الذين لا 
غنى همء عن أن يستعملواء „бё‏ عملهم. المصطلحات بلغتهم ALAN‏ 

وانطلاقا من كون جامعة دمشق أول جامعة عربية استخدمت اللغة العربية في تدريس العلوم الذرية والعلوم النووية الى جانب 
العلوم الأحرى» ومن أن أساتذة الجامعات السورية عامة » اكتسبواء تبعاً لذلك» خب متميزة في ترجمة المصطلحات الأجنبية الى 
اللغة العربية» فقد عمدت هيئة الطاقة الذرية السورية الى تشكيل لجنة فتية من كبار الفيزيائيين والكيميائيين في جامعة دمشق 
لعولى مهمة وضع المقابل العربني للمصطلح الأجنبي في المجالين المذكورين . وقد قامت اللجنة بمهمتهاء على مدى سنة д‏ ثم تم 
عرض ما توصلت اليه على عضو مختص في مجمع اللغة العربية بدمشق ويعدئذ جرى نقاش وتدارس للموضوع بين ممثل عن اللجنة 
والأستاذ зас‏ من المجمع الى أن تم الاتفاق على الصيغة النبائية باللغة العربية للمصطلح العلمي أو الفني ‹ وهي الصيغة التي 
جاءت في هذه الطبعة من المعجم الى جانب اسم المصطلح باللغات الأجتبية . 

وانا РШ‏ أن يكون فيما تم تحقيقه عون للدارسين والباحه ٠‏ العرب يسهّل оде‏ مهماتهم. 


الدكتور ابراهم حداد 
المدير العام 220 الطاقة الذرية 


في سورية 


هقدمة 


هذه هي الطبعة الرابعة من معجم مصطلحات الطاقة الذرية الذي أعدّه قسم المصطلحات ي الام المتحدة وهي الطبعة الموسعة الثالثة 
للمعجم الصغير الأول الذي صدر في ۸٤۱۹ء‏ ونما منذ ذلك التاريخ حتى صار حجمه أكبر من حجم الكتيّب الأصلي خمساً وعشرين مرة . وتضم 
هذه الطبعة قرابة ٠٠٠٠‏ مصطلحا في أربع من لغات الام المتحدة الخمس السعية : الانجليزية والفرنسية والروسية والاسبانية . 

رتبت المصطلحات الانجليزية ترتيبا هجائيا في المعجم الرئيسي. وأضيف اليه ثلائة فهارس مستقلة لمصطلحات اللغات الثلاث الأخرى : 
الفرنسية والروسية والاسبانية » استخدم في كل منها الترتيب الحجاني الخاص بها . وقد وضع جانب كل مصطلح في الفهارس حرف يتبعه رقم يمكن 
بواسطته العثور على المصطلح في المعجم الرئيسي في اللغات дй‏ كلها . 

أما الحرف فهو الحرف الأول للمصطاح المقابل باللغة الانجليزية » وأما الرقم فهو الرقم المتسلسل للمصطلح في المعجم الرئيسي . وتبدأ الأرقام 
المتسلسلة في المعجم الرئيسي بداية جديدة مع كل حرف من حروف الألف ياء. 

سوف ينشر قريبا قسم باللغة الصينية لكي аю‏ عندئذ سائر اللغات الخمس الرسمية كا كان الحال ء في الواقع» منذ الطبعة الأولى قبل عشر 
سنوات . 

ويبقى المعجم الحالي معجما موقا على الرغم من حجمه الكبيرء وهذا من ناحيتين على الأقل: أولاء يجب اضافة эде‏ كبير ж}‏ من 
المصطلحات لكي يمكن تأمين تغطية كاملة بدرجة معقولة للأفكار الأساسية والتقنيات التجريبية للعلوم الرافدة الرئيسة (مثل الفيزياء الذرية والفيزياء 
النووية » ورياضيات الكم والميكانيكا الموجيّة والفيزياء النظرية بصفة عامة » وفروع الكيمياء» وعلم المعادن» والهندسة الأكثر ارتباطا بشكل مباشرء 
مثل الحندسة الالكترونية وهندسة الطاقة ) » بالاضافة الى المصطلحات الجديدة الكثيرة التي لا بد من ادخاها في المستقبل لمسايرة التطور في هذا 


العلم الواسع . 
ثانياء يجب اعتبار كثير من المصطلحات الواردة في المعجم مصطلحات موقتة فقط » بانتظار ظهور مجموعة مصطلحات نبائية قياسية للعلم النووي 
وتطبيقاته . 


ان معجم الطاقة الذرية هام ليس فقط لأن ieget‏ مناسبة من المصطلحات ضرورية لنقل المعلومات التقنية عن الطاقة الذرية بين الام بصورة 
مرضية؛ بلء أيضاء Å‏ جموعة مصطلحات منعددة اللغات قياسية ومقيولة من الجميع قد أصبحت أحد تدابير الأمان الضرورية, لأن خطأ الفهم 
أو سوء التفاهم مع الأمور التقنية قد يكون له عواقب ый»‏ لا يمكن احتاها عند التعامل مع قوى هائلة ومنتجات خطية كتلك التي تلازم علم 
الذرة والتكنولوجيا الذرية . ولا بد في الوقت ذاته من الاشارة الى أن الأم المتحدةء التي تقتصر шде‏ اللغوية على لغاتها الرسمية الخمس» ليس 
بإمكانها اعداد المؤلف الأكثر ثمرلا اللازم اذا كان لا بد من تزويد العام كله بتغطية مناسبة. 

ولا ند في الحقيقة. من توسيع المعجم بصورة تجعله يضم اثنتي عشرة لغةء ويغطي ميدانا من المادة العلمية أكثر اتساعا وبصورة أكثر 
تفصيلا وهما مهمتان ليست الاثم المنحدة مستعدة للنبوض باي منهما في الوقت الحاضر. 

ان الملاحظات التالية التي وردت في مقدمة طبعة ١ зо‏ تصدق على المعجم الحالي بالدرجة ذاعم ن القرة: 

«ان الوضع JUI‏ مجموعة مصطلحات الطاقة الذرية يجعل من المستحيل أن نتوقع ترادفا بسيطاء كلمة لكلمةء في كل حالة بين 
المصطلحات المستعملة في اللغات الرسمية الختلفة . من بين الأسباب „АЙ‏ لهذه الحالة أن الأفكار أو الأشياء الختلفة التي يعير عنها بكلمات أو تعابير 
مختلفة في احدى اللغات يمكن التعبير عنها بكلمة واحدة» وبالكلمة ذاتها في )24 أخرى» يعتمد فيا على السياق في ازالة الالتباس . مثال ذلك كلمة 
(noyau)‏ الفرنسية » يمكن أن يقابلها في الانجيليزية «шайеш»‏ ( بالنسبة للذرةء أو للخلية في البيولوجيا) وكلمة «Core»‏ (في المفاعل ( وكلمة 
«Kernel»‏ (في المعادلة التكاملية ) e‏ الح . ثم هناك عدد من المصطلحات » ولا سيما في الانجليزية» ليس لها كلمات مقابلة مناسبة في اللغات الآأخرى 
في الوقت الحاضر . مثال ذلك كلمة buckling‏ حين تستعمل في نظرية المفاعل . 


«لكن السبب الرئيسي هو әуе‏ تطور علم الذرة والتكنولوجيا الذرية بسرعة فائقة في كثير من الأقطار الختلفة تطوراً يجري غالبا في حدود 
القيود الأمنية . وينشاً عن ذلك أن أدبيات الموضوع تتلىء بتعاير بديلة ذات قيمة متساوية مثال ذلك التعابير الانجليزية والتعابير الأمريكية » ويتعابير 
بديلة مهجورة أو شبه مهجورة على الرغم من بقائها قيد الاستعمال من قبل المترجمين والتقنيين في بعض الأقطار » وي التعابير АА‏ لكن غير 
الدقيقة » أو ЕТЕ‏ وني لغة ابر المحلية العامية التي قد تصبح لغة قياسية في Де‏ العلم أو لا تصبح» . 

«اذن» بسبب تعدد المصطلحات التقنية في هذا ЈА‏ لا بد للمعجم أن шоу‏ وظيفة مزدوجة : يجب » من جهةء أن يزود المترجمين 
بأفضل المرادفات أو بالمرادفات الأكثر حظا من القبول لاستخدامها في اللغة التي يترجمون «А‏ لكن يجب من جهة ثانية» أن يذكر أيضا التعابير 
البديلة الرئيسة للفكرة ذاتها التي يمكن أن يقعوا عليها في النصوص التي يترجمونها» . 

لا حاجة للقول ان اعداد هذا المعجم المحدود تطلب مراجعة كمية كبوة من الكتابات العلمية والتقنية في لغات ФУ‏ الخمس . أضف 
الى ذلك أن الكتبة العلميين сле‏ من قبل حكوماتهم للمساعدة في التحضير ц‏ ۱۹۰۰ و488١‏ اللذين عقدا في جنيف حول الاستعمالات 
السلمية للطاقة الذرية» قد قدموا مساعدة قيمة في تثبيت المصطلحات المترادفة بين اللغات . لذلك يستحقون هم وحكوماتهم التعبير عن العرفان 
بالجميل لازادتهم الطيبة وعوتهم المثمر. 

في الختام لا بد من تكرار ما أكدناه في مقدمة الطبعة السابقة: ان هذا العمل ليس الا عملا مؤقتاء ولا بد من المضي بجد في مهمة تنقيح 
وبناء المفردات الأساسية لعلم الذرة والتكنولوجيا الذرية المهمة الكبوة التي يوّمل أن يكون الجهد الذي يذل في اعداد هذا المعجم عونا على 


аберрация 

абсолютное ускорение 

абсолютное опробование 

абсолютный выход продуктов 
деления 

абсолютная температура 

абсолютная скорость 

поглащать энергию 

поглощенная дова, использо- 
ванная доза 

поглощенный нейтрон 

поглотитель 

поглощающий материал; аб- 
сорбирующее вещество 

поглощающая среда 

поглощающий стержень 

поглощенме; абсорбция 

коэффициент поглощения 


„управление поглощением nett- 


тронов 
эффективное сечение поглоще- 
ния 
крывая поглощения 


край погпощения 


абсорбцконное выделение; по- 
глотительное извлечение; аб- 
сорбционная экстракция 


средний свободный пробег по- 
глощенмя 

поглощение энергыи 

абсорбция нейтрона 


поглощение тепловых нейтро- 
нов 
поглощаемость; абсорбцион- 


нал способность 


распространенность (пзотопо»} 


относительная распространен- 
ность 


уснореннан частица 
ускоряющая камера 
ускоряющий влектрод 
ускоряющая трубка 
ускоряющее напряжение 


ускорение 
акцептор 
случайное совпадение 


шлам продуктов кислого вы- 
щелачивания 


aberración 

aceleración absoluta 

ensayo absoluto 

rendimiento absoluto de le fisión 


temperatura absoluta 
velocidad absoluta 
absorber crergia 
dosis absorbida 


neutrón absorbido 
absorbente 
material absorbente 


medio absorbente 

barra absorbente 

absorción 

coeficiente de absorción 

regulación por absorción de neu- 
trones 

sección eficaz de absorción 


curva de absorción 
discontinuidad de absorción; borde 


de absorción 
exiracción por absorción 


libre roçorrido medio de absorción 


absorción de energia 
absorción del neutrón 


absorción do los neutrones térmicos 
poder do absorción 


suspension de soluciones ácidas; 
tuspensión resultante de la tiri- 
viación ácida 


French — Français 
Ртатсёз — По-фракцуюки 


aberration 

accélération absolue 

détermination absolue 

rendament absolu Зе fission; nom- 
bre absolu des fissions produites 

température abeolue 

vitesse absolue 

absorber l'énergie 

dose ahsorbéc 


neutron absorbé 
absorbant; absorbeur 
substance absorbante 


milicu absorbant 

barre absorbante 

absorption 

coefficient d'absorption 

réglage par absorption des neutrons 
section ссасс d'absorption 


courbe d'absorption 


discontinuité d'absorption 
extraction par absorption 


libre parcours moyen d'absorption 


absorption d'énergie 
absorption d'un neutron 


absorption des neutrons thermiques 
pouvoir absorbant 


teneur (isotopique); abondance; ri- 
chesse 

teneur relative; rapport isotopique 

particulo acoblérée 


tension вссббгаќгісе; voltage ассё- 
шиот 


accepteur 

colncidenoe accidentelle; coinci- 
dence fortuite 

pulpe d'attaque acide 


Engish — Angiais 
Лам: — По-английски 


1. aberraticn 

2. absolute acceleration 
3. absolute assay 

4. absolute fission yieki 


5. absolute temperature 
6. absolute velocity 

7. absorb energy, to 

8. absorbed dose 


9. absorbed neuvon 
. absorber 
11. absorbing material 


12. absorbing medium 
13. absorbing rod ` 

14. absorption 

15. absorption coefficient 
. abeorption contro} 


17. absorption cross-section 


18. absorption curve 

19. absorption discontinuity, see: 
absorption edge 

20. absorption edge 


21. absorption extraction 


. absorption limit, see: absorp- 
tion edge - 
absorption mean free path 


‚ absorption of energy 

. absorption of neutron, see also: 
capture 

25. absorption of thermal neutrons 

27. absorptive power 


28. absorptivity, see: absorptive 


33. accelerating electrode 
34. accelerating tube 

35. sccolerating voltage 
36. восемтаноп 

37. acceptor 


معامل الامتصاصس 
تعكم بالامتصاص (في النترونات) 


Jad кы,‏ للامتصاص 


ملحي оейм‏ 
عد الامتصاس 


هد الامتصاص 


استخلاص بالامتصاص 


هد الامتصاس 
الممبار الحر الوسطي للامتصاص 


اماصاص الطاقة 
أمتصاص النترون . № і:‏ 


امتصاص النترونات الحرايية 


age-hardening А 85] 


асіб-геѕіѕќаш [А 40] 


кислотоупорный (кислотостой- 
кий) 

приобретенная 
против облучения; приобре- 
тонпая радиорезистеинтность 


устойчивость 


актикиды 
антиний 

ряд актинин 

актинон 

актиноуран 
активировать 
активироваиная иода 
активирующий изотоп 
активация 
активационный анализ 
эффективное сечение активации 
кривая активации 
энергия активация 
активная зона 
активная решетка 


действующая масса 
активнап область 


активнан зона 


активность 

кривия активности 

радиус критической нагрузки 

острое облучение; сильное 
кратковременное облучение 

острый сандром лученой Go- 


ACIM 
матрица приспособления 
установка (для) слол‹епин; 


сумматориое устройстно 
аддитивность эффекта облуче- 

ния 
аднабатние сжатие; адиабати- 

чесное сжатие 
адиабатический иниариант 
вдиабатический закон 
сопряженная функция 
регулирующий параметр 


адсорбат 


адсорбенг 

адсорбция 

выгода; преимущество; 
восходство 

благоприятный аллель 

азросъемка 


пре- 


фильтрацип аэрозолей 
сродство 
остаточная теплота 


возраст 

возрастное урапнение; 
растно-диффузионное 
нение 


уравнение возраста 


ноз- 
урав- 


геѕіѕіепіе а los ácidos 


гайіоггеѕіѕзіепсіа adquirida (biol.) 


actinidos 

actinio 

serie del actinio 
actinón 

actino-uranio 

activar 

авиа radjactiva 
isótopo activante 
activación 

análisis рог activación 
sección eficaz de activacion 
сигуа de activación 
energia de activación 
nücleo activo 

red activa 


materia activa 
región radiactiva 


sección activa 


actividad 

curva de actividad 

radio de carga crítica real 
irradiación адибз 


sindrome agudo 


matriz de adaptación 
unidad sumadora 


efecto acumulativo de la irradia- 


ción 


compresión adiabática; compre- 


siôn reversible 
invariante adiabática 
ley adiabática 
función asociada 
parámetro ajustable 


sustancia adsorbida; producto ad- 


sorbido 
adsorbente 
adsorción 
ventaja 


alelo favorable 
prospección aérea 


filtrado de aerosoles 
afinidad (диітіса) 
calor residual 


edad 
ecuación de edad-difusión 


ecuación de la edad 


proceso de envejecimiento; endure- | старение; дисперсиониое тпер- 


денне 


cimiento рог envejecimiento 


acido-résistant 


radiorėsistance acquise 


actinides 

actinium 

famille de Гасипіцт 
actinon 

игапішт-235; actino-uranium 
activer 

cau radicactivée 
radioélément d'activation 
activation 

analyse par activation 
section efficace d'act:vation 
courbe d'activation 

énergie d'activation 

cæur; milieu actif 

réseau actif 


matière active; matière fissile 

1. région (anormalement) radioac- 
tive; 2. zone active, milicu mul- 
tiplicateur 

milieu actif; milieu multiplicateur 


activité 

courbe d'activité 

rayon critique réel du cœur 
irradiation aiguë 


syndrome aigu du mal des rayons 


matrice de choix 
boitier additionneur 


règle de l'effet cumulatif de l'expo- 
sition aux radiations 


compression adiabatique 
pression réversible) 

invariant adiabatiyue 

loi adiabatique 

fonction adjointe 


paramètre dont оп peut fixer Ја va- 
leur 
adsorbat; substance adsorbée 


(сот- 


адѕогђапі 
adsorption 
avantage; supérioritė 


allèle favorable 

prospection aérienne; levé аёго- 
photogrammétrique 

filtration des aérosols 

affinité (affinité chimique) 

chaleur résiduelle; chaleur réma- 
nente 

âge 

Équation de difusion en fonction 
de l'âge 


équation de l'âge 

durcissement structural; phènomène 
de vieillissement; durcissement 
par vieillissement 


acıd-resistant 


acquired гайіогеѕіѕіапсе 


. acunides 

. actimum (AC} 

‚ achimum series 

. actinon (Ап) 

. actino-uranıum (U 2) 
. аспуагсе 

. acuvated water 

7 activating isotope 

. activation 

. activation analysis 

. activation cross section 
. activation curve 

. аспуапоп спегку 

. active core р 

. асиуе lattice (соге of lanice 


теасїог} 


. аспуе material 
. active region 


‚ active section, see або: active 


core 


. activity (mcasured in curies} 
. activity curve 

. actual critical loading radius 
. acute exposure 


‚ acute radiation syndrome 


. adaptation matrix 
. adding unit 


. additivity of irradiation effect; 


additivity of exposure ейесї 


‚ adiabatic compression (rever- 


sible compression) 


‚ adiabatıc invariant 

. adiabatic law 

. adjoint function 

. adjustable parameter 


. adsorbate 


. adsorbent 
. adsorption 
. advantage 


. advantageous allele 
‚ aerial survey (air survey) 


. aerosol filtration 
. affinity (chemical affinity) 
‚ after-heat 


. age 
. age-dıfusion equation 


. age equation 
„ age-hardening 


40. 


41. 


p yika‏ للحمض 
مقاومة اشماعية مكتسبة 


أكتين 5 

أكتينيوم | 
سلصلة الأكتينهوم . أسرة الأكنينيوم 
EU ٠۲۳۰ кмм‏ 
منشط 

ماء منشط 

تنشيط 

تحليل بالتنشيط 

المقطع Лау‏ التنشيط 
طاقة التنشيط 

ша‏ النشط Ду‏ المفاعل) 


مادة نشطة 
نطقة نشطة 


نشاط 

نصف القطر الفطي рый‏ الحرج 

تعيض حاد 

تنائر اشعاعي حاد. متلازمة اشهاعية حادة 
قالب التكويف 

وحدة جمع 


تراكم ЛИ‏ الاشماع 


alpba-rays [А 130] 


возрастная модель 
возраст да абгорбини 
старение 
агранулецитоз 


обиа ружепиє радиаактивных 
частиц воздуха 


поздущные макрочастниь. 
взвешенные в воздухе ма. 
крочастацы 


рациоактикность в поздухе 


очищение (очистка) воздуха 
охлаждающий воздух 


графитовый реактор с возду 
вым охлаждением 

реантор с воздушным охлажде- 
нием 

воздушное охлаждение 

воздушнан дола 

воздушный эквивалент 


воздушный зазор 


воздушный шлюз 

регистратор радиоактивности 
воздуха 

детектор воздушиых частиц 

иопизационная камера с BOJ- 
душными стенками, воздухп- 
эквивалентная иопизацион: 
нан камера 

альбедо 

тензор альбеда 

алхимический 

номограмма 


пелочное MEELO? соединение 


USOT металл 
щеличное لاا‎ 


принцип все или ничего 
аллель 

алледизм 

иллобар 


разрешенный переход, дозво- 
левный переход; возможный 
переход 


сплав 


присадочный элемент; лечиру- 
ющий элемент 


аллюниальное месторождение 

счетчик альфа-частиц 

нзлучатель альфа-частиц 

альфа-частица 

бомбардировка альфа-части- 
цами 


альфа-распад 


испускание альфа-частиц 
альфа-частичная модель ядра 


альфа-радиоактивное ядро 
альфа-лучи 


modelo عل‎ lu teoria de la edad 

edad para la absorción 

еплаесшиеню 

аргапиосноѕіѕ 

detección de particulas radiactivas 
transpornladas рог el aire 


macroparticula en suspensión en el 
aire 


malerids radiactivas еп suspensión 
еп el are 


depuración del aire 


aire de refrigeración; refrigerante 
de aire 

reactor de gratito refrigerado por 
aire 

reactor refrigerado por aire 


refrigeración por aire 
dosis en aire 
едшуа!сте еп aire 


espacio en aire; separación de aire 


esclusa de aire 
monitor de aire 


deticsiur de particulas del аге 


cámara de ionización de pared 
aeroequivalente 


albedo 

tensor del albedo 

аіциітисо (а) 

nomograma de crestas alıneadas 
haluro alcalino 

тез! alcalino 

lixiviación alcalina 


principio de «todo о пайа » 
аісіо 

alelismo 

alobaro 

transición permitida 


aleación 


elemento aleable 


depósito aluvial 


(tubo) contador de particulas alfa 


emisor-alfa 


particula alfa 


bombardeo con particulas alfa 


desintegración con emisión de par- 
ticulas alfa; desintegración аНа 


emisión alfa 
estruciura nucłear alfa 


núcleo alfa activo 
rayos alfa 


age-iheory model [А 86] 


modèle d'après la theorıe de Гаре 
àge jusqu'a absorption 
vieillissement 

agranulocytose 


бёеспоп des parucules radioac- 
tives en suspension dans lair 


тасгораг!!си!е en suspension dans 
lair 


танегез radiwaclives en suspension 
dans l'air; radioactivitė des ma- 
tières en suspension dans Гат 


épuration de Гаи; dépoussiérage 
air de refroidissement 


pile à graphie refroidie а lair 
pile refroidie а Га 


refroidissement par Vair 

dose dans l'air 

{voiume, épaisseur) d'air équiva- 
1епце) 

gaine d'air; fente; enlrefer (d'une 
machine électrique) 

sas à air 

détecteur de la radioactivité de lair 

| 


détecteur des particules de Yair 


chambre d'ionisation équivalente а 
Fair 


albédo 

tenseur d'aibédo 

alchımique 

nomogramme а points alignés 

һаїовёпше alcalın 

métal alcalin 

attaque alcaline; lixiviztion лісаћпс; 
lessivage alcalin 

principe du « (ош ou пеп» 

allèle 

allélisme 

allobare 

transition permise 


alliage 
élément d'aliiage 


gisement alluvial 
(tube) compteur alpha 
émetteur alpha 
particule alpha 


bombardement par des particules 
alpha 
désintégration alpha 


mission alpha 
modèle du noyau à l'aide des parti- 
cules aipha 


noyau émetteur de particules alpha 
rayons aipha 


age-theory mode! 
age to absorption 
aging 
аугапиіосуіоы» 


airborne рагисіе Чеесиоп, see 
also’ аи рагисіе detection 


airhorne рагисцае 


airborne radioactivity 


. аи cleaning 


аг coolant 


. аг-соојес graphite reactor 


arr cooled reacior 


г cooling 
dose 
r equivalent 


аг кар 


. air lock 
. ат 


monitor 


r particle detector 


. albedo 
. albedo tensor 
. alchemical 


algnment-type nomogram 


. alkali-halide 
. alkali melal 
. alkuhne lcaching 


-ali ог none basis 


allele 


. аЦейут 
. ailobar 


allowed transıtion 


. alloy 
. alloyıng element 


. alluvial deposıt 


alpha counter (tube: 
alpha emitter 


‚ alpha par'icie 
. а ва-рапй ке bombardment 


aipha-particle disintegration 


alpha. particle emission 


. аірһа-рагисіе model of nucleus 


alpha radiator, see: alpha emitter 
alpha-radioaclive nucleus 
alpha-rays 


а 
. аи 
а 


-à 
. atr survey, see: aerial survey 
. air-wall ionization chamber 


86. 
87 
88. 
89. 
90 
ә! 


نموذج 40 paN‏ 
العمر حتى الامتصاص 
зех‏ 
ندرة المحبيات 

كشف العوالق الهوائية 


МЛе‏ ضخمة هوانئية 


النشاط الاشعاعي للعو الق الهوانية 
445 انهواء 

هواء التبريد 

مفاعل غرافيتي مبرد بالهواء 
Jelka‏ مبزد بالهواء 

تبريد بالهواء 

جرعة في الهواء 

مكافيء هواني 

ih ga فرجة‎ 

هويس هوالي 

مرقاب (للنشاط الاشعاعي ) في الهواء 
كاشف الجسيمات في الهواء 
مسج جوري 
эх‏ تنس t мр АА‏ 
عاكسة 

تنسور العاكسية 

чб 

بيان ثلاثي تراصفي 

уа‏ قلري 

معدن قلوي 

استخلاص بالغسل القلوي 
قاعدة ١‏ الكل أو apal‏ 
أليل 

рҮ, 

مقباين الكتلة النووية 
تحول (انتقال] См‏ 
أشابة 

лаж‏ اشب 

طبقة طموية 

عداد جميمات ألفا 

ШЇ саар مهدر‎ 

جسيم ألفا 

رجم بجسيمات الفا 

gyi) تفكك‎ 

اصدار الفاري 

نموذج النواء الالفاوي 
نصدر ШШ‏ 

نواة مشعة ألفاوية 

ЧЛ أشعة‎ 


antinucieoa |А 1738| 


а] рьз-гау spectrometer [А 131] 


альфа-спентрометр 

альфа-уран 

переменное электромагнитное 
поле 


высотная кривая 

высотный код 

квасцовый сланец; глинозем 

глинозем 

алюминий 

амбиполярная диффузия 

америция 

количество радиация; уровень 
облучения 


ампангабент 

усмлитель 

усшлительный контур 

фоновый шум усилителя 

малокровие 

расчетное моделирующее ус- 
тройство; счетный прибор- 
аналог; счетная машина He~ 
прерывного действия 

анафаза 

андрогенез 

угол отклонения 

случайное угловое рассепиие 

угловая корреляция 

угловая зависимость совпаде- 
ний 

угловап записимость рассе- 
янил; распределение по yr- 
лам при рассеянии 


угловог распределение 


угловая частота 
угловой импульс 
угловая кинетическая энергия 


момент вращепин; момент KO- 
личества движения 


угловое разрешение 


капал (проход) для подопыт- 
вых животных 


анизотропное излучение; ани- 
зотропия 


отжиг 
анерсдит 

уничтожение; аннигиляция 
апнигиляционный гамма-квант 


фотон аннигиляции 

аннигиляционное излучение 

аномальный магнитный момент 

антисовпадение; противосовпа- 
денме 

антизатухание 

антимезон 

сурьма 

аитинейтрино 

аытинейтрон 

антинуклон 


espectrómetro alfa 
uranio alfa 
campo electromagnético alterno 


curva de altitud 

efecto de altitud 

lutita aluminosa 

alúmina 

aluminio 

difusión ambipolar 

americio 

nivel de irradiación; cantidad de 
radiación 


ampangabeita 

amplificador 

circuito amplificador 

ruido (de fondo) del amplificador 
anemia 


computador analógico; calculadora 
analógica 


anafase 

androgénesis 

ángulo бе desviación 

dispersión angular al azar 

correlación angular 

dependencia апұшаг entre las coin- 
cidencias 

dependencia angular de dispersión 


distribución angular 


frecuencia angular 

impulso angular 

energia cinética anguiar 

impulso angutar; cantidad de movi- 
miento angular 

resolución angular 

túnel para irradiar animales 


emisión anisotrépica 


anisotropia 

recocido 

anerodila 

aniquilación 

cuanto gamma de aniquilación 


fotón de desmaterialización 
radiacion{es) de aniquilación 
momento magnético anómalo 
anticoincidencia 


antiamortiguamiento 
antimesón 
antimonio 
antineutrino 
antineutrón 
antinucleén 


spectrométre alpha 
uranium alpha 
champ électrumagnétiqve alternatif 


courbe d'altitude 

effet d'altitude 

schiste aluneux 

alumine 

aluminium 

diffusion ambipolaire 

атёгсїил 

niveau d'irradiation (dans certains 
саз «amount» peut signifier 
« quantité absolue dont le niveau 
реш èire élevé »; dans сез саз, 
traduire рег « quantité 4`1ггай!а- 
tion ») 

ampangabéite 

amplificateur 

circuit д’атрийсаоп 

bruit de fond де 1'атріібса‹ецг 

anémie . 

machine & calculer analogique; са!- 
culateur analogique 


anaphase 

androgénèse 

angle de déviation 

dispersion aléatoire en direction 

corrélation angulaire 

соїпсібепсеѕ étant fonctions бе 
l'angle 

diffusion étant fonction de l'angle 
d'incidence 


distribution angulaire 


pulsation; fréquence angulaire 
impulsion angulaire 

énergie cinétique angulaire 
moment cinétique 


résolution angulaire 


canal d'irradiation pour animaux 
de laboratoire 


émission anisotrope 


anisotropie 

1. recuit; 2. guérison 

annėrodite 

annihilation 

photon -d'annihitation; 
gamma d'annihilation 

photon de dématérialisation 

radiation d'annihilation 

moment magnétique anomal 

anticolncidence 


quantum 


anti-amortissement 
antiméson 
antimoine 
antineutrino 
antineutron 
antinuckon 


. alpha-ray spectrometer 
. alpha uranium 
. alternating electromagnetic field 


. altitude curve 

. altitude effect 

. alum shale 

. alumina 

. aluminium (Al) 

„ ambipolar diffusion 
. americium (Ат) 

. amount of radiation 


. ampangabeite 

. amplifier 

. amplifier circuit 

. amplifier noise 

. anacmia 

. analogue computer 


. anaphase 

. androgenesis 

. angle of deflection 

. angle straggling 

. angular correlation 

> angular dependence of coinci- 


псез 


‚ angular dependence of scattering 


. angular distribution 
. angular divergence, see: diver- 


gence 


‚ angular frequency 

. angular impulse 

. angular kinetic energy 
. angular momentum 


. angular resolution 
. animal tunnel 


. anisotropic emission 


. anisotropy 

. annealing 

. апоегодие 

. annihilation 

. annihilation gamma quantum 


. annihilation photon 

. annihilation radiation 

. anomalous magnetic moment 
. anticoincidence 


. anti-damping 
. antimeson 

. antimony (Sb) 
. antineutrino 

antineutron‏ م 

. antinucleon 


ЯА СШ‏ عزم حركي 


فصل زاوي 
نفق تشعيع الحيوان 


guay اصدار‎ 


сш 
تلدين. تحمية‎ 


atomic boiler [А 223] 


антилараллельный 
античастица 

антипротон 
апермодическое изменение 


водный гомогенный энергети- 
ческий реактор; водный си- 
ловой реактор 

водный гомогенный реактор 

водная фаза 

водный шлам; реантор в виде 
водной суспензии 


ток дуги 
дуговой разряд 
дуговой источник HONOS 
поверхность 


дозиметр местности 

поверхностная плотность 

поверхностный элемент; эле- 
мент поверхности 

секторная скорость 

аргон 

мышьяк 

искусственное облучение 

искусственный ядерный распад 

искусственное превращение 
ядра 

искусственный радиоактивный 
распад 

искусственная радиоактив- 
ность 

искусственное превращение 
элементов 

искусственно вызванное ядер- 
ное превращение 

искусственный радиоактивный 
элемент 

искусственное радиоактивное 
ядро 


проверка; идентификация 

опробование 

сопряженное корпускулярное 
излучение 

техника связанных частиц 

связанная волна 

астатин 

асимитотический 


асимитотическое распределе- 
ние потока 

асиммтотическое уравнение 
реактора 

эсимитотическое решение 


атмосферное ослабление (по- 
тока} 


атом 


атомиый козг: фициент погло- 
щения 

ускоритель элементарных ча- 
стай 

атомный котел 


antiparakio 
antıparticula 
antiprotón 

variación aperiódica 


reactor acuoso homogénoo genera- 


dor de energia 


reactor homogéneo acuoso 
fasc acuosa 
suspensión асиоза 


reactor de suspensión всцова 
corriente de arco 

descarga сп arco 

fuente iónica de arco 

Area 


detector de zona 
densicad superficial 


elemento бе ёге 


velocidad areolar 

argón 

arségico 

irradiación artificial 
desintegración artificial del núcleo 
transformación nuckar artificial 


desintegración radiactiva artificial 

radiactividad artificial 

transmutación artificial de los ele- 
mentos 


transformación nuclear 
mente inducida 


elemento radiactivo artificial 


artificial- 


núcleo radiactivo artificial 


identificación 

ensayo; análisis; medida 

emisión corpuscular asociada 
técnica de las particulas asociadas 
onda asociada 

astato 

asintótico 

distribución asintética del Вию 
ecuación asintótica del reactor 


solución asintótica 
atenuación atmosférica 


átomo 


coeficiente de absorción atômica 
acelerador de particulas atómicas 


caldera atómica 


antiparaliżle 
antiparticule 
anuproton 

variation apériodıque 


Ænėratrice ¢lectronucléaire à solu- 
tion aqueuse 


pile homogène à solution aqueuse 
phase aqueuse 
suspension aqueuse 


pile à suspension aqueuse 

courant passant par l'arc 

décharge en arc 

arc servant de source d'ions 

1. aire, superficie; 2. domaine 
{2 coord.) 

détecteur local 

densité surfacique, densité par unité 
de surface 

élémem d'aire; aire élémentaire 


vitesse aréolaire 

argon 

arsenic 

irradiation aruficielle 
désintégration artificielle des noyaux 
transformation писієаіге artificielle 


désintégration radioactive artifi- 
сее 
radioactivité artificielie 


trantmutation artificielle des élé- 
ments 

transformation nucKaire artificielle- 
ment provoquée 

теги rendu artificiellement radio- 
aaif 

noyau rendu artificiellement radio- 
actif; noyau à radioactivité arti- 
ficielle 

identification; recensement 

essa; analyse 

émission corpusculare associée 


méthode des particules associées 
onde associée 

asiatine 

asy 10114 عف‎ 

distribution asymptotigue du flux 


| équation азутрюисие de ها‎ pile 


solution asymptotique 


atténuation atmosphérique 
р 


atome 


coefficient d'absorption atomique 


< atom | accélérateur бе pariicules; « bri- 


seur » d'atomes 
bouilleur atomique 


179. antiparallel 

180. anupartıcle 

181. antiproton 

182. aperiodic variation 

183. appearance potential; 
see: threshold potential 

184. aqueous homogeneous power 
reactor 

185. aqueous homogencous reactor 

186. aqucous phase 

187. aqueous slurry 

188. aqucous slurry reactor 

189. arc current 

190. ar discharge 

191. arc source of ions 

192. arca 

193. area monitor 

194. areal density 

195. areal element {elemeri of area) 

196. areal velocity 

197. argon (A) 

196. arsenic (Аз) 

199. artificial irradiation 

200. anificial nuclear disintegration 

201. artificial nuclear transformation 

202. artificial radioactive disintegra- 
поп 

203. artificial radioactivity; see або: 
induced radioactivity 

204. artificial transmutation of elo- 
ments 

205. artificially induced nuclear trans- 
formation 

206. artificially radioactive element 

207. arıificially radioactive nucleus 

208. asærtainmen! 

209. аззау 

210. associated corpuscular emission 

21). associated particle technique 

212. associated wave 

213 ацаное (A1) 

214. asymptotic 

215. asymptotic fux distribution 

216. asymptotic reactor equation 

4 

217. asymptotic ошпоп | 

218. atmospheric attenuation 

219. atom 

220. atom smasher; see: а:отіс accel- 
сао 

221. atomic absorption coefficient 


222. atomic accelerator; 
этлшег” 


223. atomic boiler 


8 auto-pbasing [А 268] 
bombe агопичие bomba atûmıca атомная бомба 
bombardement atomique bombardeo atómico атомная бомбардировка 
centre atomique centro atómico атомный центр 
charge atomique: nombre de ڼ‎ carga atómica атомный заряд 
charge (2) 


атомный распгд 


атомная энергии 


акнумулитор идерной энергии 


ытомный взрыв 
атомичесное поле 


этомный котел 
атомное нагревание 
атомная масса 


атомная единица массы 
атомное ядро 
этомный номер 


атомная энергия 


атомная электростаиция 

атомяая эпергетическая стан- 
ция; атомнан энергосило- 
ван станцин 

атомпый снаряд 


нонизирующая радиация; 
атомная радиация; ионизи- 
рующее излучение 


атомное отнощение 
атомный реактор 
атомная разновидность 


строенис атома 


атомное оружие 

атомный вес 

единица атомного веса 

ослабление 

расстояние ослабления; даль- 
ность затухания 

коэффициент ослабления 

притяжение 

притяжение параллельних то- 
ков 

энергия притяжения 

сила притяжения 

ауерлит 


автокатдлитический 
автоматическое управление 


прибор автоматического управ- 
ления 

автоматизацил 

самофазировка; самофазирова- 
ние 


desintegración atóma 


energia atómica 


acumulador de energia atómica 


explosión atòmica 
campo atómico 


horno atómuco 
calefacción atómica 
masa atómica (4) 


unidad de masa atómica (u.m.a.) 
núcko atómico 
número atómico )2( 


energia atómica 


central! nuckockctrica 


central nucleoekéctrica; central ató- 
mica de clertricidad 


proyectil atómico 
radiación ionizante 


relación atómica 
reactor atómico 
especie atómica 


estructura atómica 


arma atómica 

peso atómico 

unidad de peso atómico 
atenuación 

distancia de atenuación 


factor de atenuación 
atracción 
atracción de las corrientes paralelas 


energia de atracción 


fuerza de atracción 
averlita 


auiocatalitico 
control automático 
regulador automático 


automatización 
autofasaje 


désintégration atomique 


énergie atomique 


accumulateu? d'ènergie atomique 


explosion atomique 
champ atomique 


four atomique 

chauffage молицие 

nombre de masse (A); 
masse atomique 

ипие de masse atomique (и.т.а.) 

noyau atomique 

numéro atomique (Z), nombre de 
charge 


élecuricitė d'origine atomique 


centrale nuckaire 
centrale atomique 


projectile atomique 
rayonnement atomique; rayonne- 
ment ionisant; radiation ionisante 


rapport des nombres d'atomes 
réacteur atomique; pile atomique 
еѕрёсе atomique 


structure atomique; construction de 
l'atome 

arme atomique 

poids atomique 

unité de poids atomique 

atténuation; affaiblissement 

distance d'atténuation; porlée d'af- 
faiblissement 

facteur d'affaiblissement 

аигасиоп 

attraction des courants parali¢les 


énergie d'attraction 
force attractive 
averlite 


autocatalytique 

commande automatique; réglage 
automatique; pilotage automa- 
tique 

régulateur automatique 


automatisation 
autophasage 


atomic bomb ] 224| 


bomb 
bombardmenı 
centre 

charge 


disıintegrauon; see also. 


atomic 
а!от:с 
atomic 
atomic 


atomic 


nuclear diuntegratıon 


atomi energy; see айо: nuclear 
energy 
atom energy plant; see: atomic 
power plant 
atomic energy storage battery 
. atomic explosion 
. alomıc field 
. atomic fuel; see nuclear fuel 
. atomic furnace 
. atomic heating 
. atomic mass (4) 
. atomic mass иги (a.m.u.) 
. опис nucleus 
. мопс number (Z) 
. atomic photoelectric effect; see: 


photoionization 


. atomic power; see also: atomic 
energy 

. atomic power plant 

. atomic power station 

. atomic projectile 

. atomic radiation 

. atomic ratio 

. atomic reactor; pile 


. atomic species; see also: nuclide 


stopping power; see: 


atomic 


slopping cross section 


. atomic structure 

. atomic weapon 

. atomic weight 

. atomic weight unit 
. afyenuation 


attenuation distance 


. attenuation factor 
. attraction 
. attraction of parallel currents 


. à tractive energy 
. attractive force 
. auerlite 


augmentation distance; see: ex- 
trapolation distance 


. autucatalytic 
. automatic control 
. ашогтапс controller 


. automation 


. auto-phasing 


224. 
225. 
226. 
227. 


228. 


229. 


230. 


231 


263. 


azimuthal quantum number |А 296} 


авторадиограф 

автоматическая пересчетная 
схема 

энтосомные (аптосомальные} 


доминантные (признаки, фак 
торы); антосомные доминапн. 
ты 


автосомные (автосомальные) 
рецессиоиые (признаки, фаг 
торы); автосомные рецессии 


отунит 
лавина (ионоп) 


среднее поведение 
срединя эпергия 

средний декремент энергии 
средняя кинетическан энергия 
средний номинал; средняя 

мощность 

среднее рассеяние 
средняя скорость 


средняя тепловая кинетическая 
энергия 


осевое поле 
акснальное магзитное поле 


стабилизация аксальным MAD- 
нитным полем 


акснальное (осевое} двяжение 
осевой вектор 

максимальный осевой поток 
аксиальная область 

осевая симметрия 

азеотроп 

азеотропическая перегонка 
азимутальнся ассимметрия 
азимутальное кваптоопо число 


ашогтай» grafia 
escala (де recuento) ашотапса 


factor dominante ашоѕотисо 


facior recesivo ашоѕотісо 


ашипиа 
avalancha de Townsend 


сотропатепю medio 
energia media 

decremento medio de energia 
energia cinética media 


rendimiento medio; potencia espe- 
cífica 


dispersión media 
velocidad media 
energia cinética térmica media 


campo axial 

campo magnético axial 

estabilización mediante un campo 
magnético axial 

movimiento axial 

vector axjal 

flujo máximo axial 

región axial 

simetría axial 

mezcla azcotrópica 

destilación azeotrópica 

asimetria acimutal 

número cuántico acimutal 


autoradıographıe 
échelle (de camptage) automatique 


сагасіёгс Ҷ minant autosomique ; 
Тасгеиг dominant autosomique 


сагасіёгс recessif autosomique; fac- 
teur récessif autosomique 


ашилис 


avalanche, avalanche еіесігопідие; 
ionisation en chainr; ionisation 
cumulative 


comportement moyen 
énergie moyenne 

désrémen! moyen d'énergie 
énergie сиюичие moyenne 


rendement moyen 


diffusion moyenne 

vilesse moyenne 

énergie cinétique б'авлацоп ther- 
mique moyenne 


champ axial 

champ magnétique axial 

stabilisation (du filament de plasma) 
pár champ magnétique axial 

mouvement axial 

vecteur axial 

flux axial maximum 

zone axiale 

symétrie axiale 

azéotrope 

distillation azéotropique 

asymétrie azımutale 

nombre quantique azimutal 


autoradiograph [А 269] 


1 

| 269 autoradiograph 

| 270 autoscaler 

В 

| ут autosomal dominant 

272. autosomal recessive 

273 ашипие 

274 avalanche 

275. average behavior 

276 average enetyy 

277 average energy decrement 

278. average kinetic energy 

279. average life; see: mean lifc 

280. average ratıng 

281. average scaltering 

282. average speed 

283. average thermal kinetic energy 

284. average velocity; see: mean 
velocity 

185. awal field; cylindrical field 

286. аха! magnetic field 

287. axial magnetic field stabilization 

288. axıal motion 

289. axial vector ipseudovector) 

290. ама} peak flux 

291. axal region 

292. axial symmetry 

293. атео{горе 


, azeotropic distillation 
. azimuthal asymmetry 
. azimuthal quantum nunıber 


صورة بالاشعاع الدقي 


معداد الي 


صفة صبغية جسدية سائدة 


| داتية صاغرة | منيحية‎ Адара АБЫ 


أونونيت 
جرف AS.‏ = 


A phahi‏ المنوسط 
الطافة المنوسطة 
متوسط تناقص الطافة 
الطافة الحركية المتوسطة 


المردود المتوسط 


з ул‏ النبطر 
السرعة المتوسطة 
الطاقة اتحركية الحرابية المتوسطة 


Jia‏ محرر ي 
Jia‏ مغنطيمي محور ي 
تثبيت بعقل مغناطيمي محور ي 


حركة محوبية 

pind‏ محوري (كانب) 
ЙЫЗ‏ المحوري الاعظمي 
منطقة محويهة 

Чот № 

متهاخر (مشترك (жел‏ 
التقطير المتباخر 

ЖЗ‏ صمتي 
күк: үт‏ 


Russian — Russe 
Ruso — По-русски 


обратная диффузия 
фон 


счет, обусловленный фоном; 
фоновый счет 


скорость счета, обусловленного 
фоном; скорость счета фона 

фововый электрон; BIOK- 
трон(ы} фона 

фон гамма-лучей; фок гамма- 
излучения, 


фоновые нейтроны 

плотность фоновых частиц 

фоновое ивлучение; фон ра- 
диации 

обратная мутация 


обратное рассеяние излученил 
обратное рассеяние 


сдвоенный счетчик импульсов 
деления 

сдвоенная ионизационная Ka- 
мера 

бактерийная трансдукция 

плохая геометрия 


перегородка; ступенька 
отражательная плита 


теория уравновешивания 


уравновешивающая сила; ба- 
лансирующая сила 

балластный резервуар 

однощтирьковый штепсель 

полосовый фильтр; полосио- 
пропусиающий фильтр 

полосатый спектр 

ширина полосы 

активная зона без отражателя 


цилиндр без отражатели; 

ядро без электронов; голое яд- 
ро 

реантор без отражателя, 


реактор в виде пластины без 
отражателя 


барий 

барн 

барометрический коэффициент 
реактивносты 

барьер 

высота барьера 


Spanish — Espagnol 
Español — По-иепански 


retrodifusión 
fondo; radiación natural ambiente 


recuento de fondo; conteo de fondo 
velocidad de recuento del fondo 
electrón de fondo 


radiación natural gamma 


neutrones del fondo 
densidad de las particulas de fondo 
radiación de fondo 


mutación regresiva; retromutación 


radiación retrodispersada 

retroceso por dispersión; retrodis- 
persión; dispersión retrógrada 

contador doble de impulsos de 
fisión (« back-to-back ») 


cámaras de ionización montadas en 
sentido opuesto 


iransduccién bacteriana 
mala geometria 


deflector; placa de desviación 
placa (о tabique) de desviación 


teoría del equilibrio 
fuerza equilibradora 


tanque de lastre 
ficha « banana » 
filtro de paso de banda 


espectro de banda 
ancho de banda 
cuerpo sin reflector 


cilindro віп reflector 
núcko sin electrones 


reactor sin reflector; reactor des- 
nudo 


reactor de placas зіп reflector 


bario 

barn 

coeficiente barométrico de la reac- 
tividad 

barrera 

altura de la barrera 


French — Français 
Francés — По-французски 


rétrodiffusion 

bruit de fond; fond continu; fond 
parasite; comptage parasite; 
rayonnement ambiant; mouve- 
ment propre; taux de comptage 
spontané 

comptage parasite; bruit de fond 


taux de comptage du bruit de fond 
élsctron parasite 


rayonnement gamma parasite; 
rayonnement gamma ambiant; 
fond de rayonnement gamma 

neutrons parasites 

densité des particules parasites 

rayonnement . ambiant; rayonne- 


ment parasite 

mutation réverse; mutation са 
retour 

rayonnement rétrodiffusé 
rétrodifusion 


compteur double de fission а impul- 
sion 

chambres d'ionisation ріасќез « dos 
а доз» 

transduction bactérienne 

« mauvaise géométrie » 


chicane; déflecteur; diaphragme (de 
microscope) 

plateau à chicane; plaque-chicane; 
tôle déflectrice 

théorie de l'équilibre 

force équilibrante; force compensa- 
trice; force contrebalançante 

réservoir-tampon 

fiche banane 

filtre раззе-Бапде 


spectre de bandes 
largeur de bande 
cœur sans -réflecteur 


cylindre sans réflecteur 
noyau nu; noyau sans électrons 


pile dépourvue de réflecteur 


pile-plaque sans réflecteur; pile 
d'épaisseur constante dépourvue 
де réflecteur 

baryum 

barn 

тЫ de pression де la réacti- 
vi 

barrière 


hauteur de la barrière 
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Engilish — Anglai 
Inglés — Поаазлийски 


background 


back-scattered radiation 
back-scattering 


fission pulse 
counter 


chamber 


ballast tank 


. banana type plug 
„ band-pass filter 


. band spectrum 
‚ band width 
. bare core 


. back-difusion 


. background count 

. background counting rate 

. background electron 

. background gamma radiation 
. background neutrons 

. background particle density 

. background radiation 


. back mutation 


. back-to-back 
. “ back-to-back " ionization 
. bacterial transduction 

. bad geometry 

. badge; see: film badge 

‚ baffe 

. baffle plate 


. balance theory 
„ balancing force (іп pinch effect) 


æ 


28. bare cylinder 


bare nucleus (stripped atom) 


bare reactor (ипгейесїей reactor) 


. bare slab reactor 


barium (Вз) 


. barn 
„ barometric coefficient of the 


reactivity 


. barrier 
. barrier height 


bit (binary information theoretical unit) [В 81] 


barrier layer [В 37] 


заграждающий слой 
барьер; 
проницаемость барьера 


ядерная силовая станция для 
основной нагрузки 


основная решетка 
бассетит 
пермодическая перегонка 


периодическая экстракция; 
одкократная экстракция 
периодический процесс 


пучок 
ловушка пучка 
канал для выпуска излучения 


пучок дейтонов 

источиик пучка нейтронов 
беккерелит 
доброкачественная опухоль 
беркелий 

бериллат 

окись бериллия 

бериллий 


реактор с бериллиевым замед- 
лителем 


электрон бета-распада 
измеритель бета-интенсивиости 


бета-частица 
радиоактивный бета-распад 
бета-лучи; бета-излучение 


испускание бета-лучей 
бета-спентрометр 


бета-спектр 
бета-лучевой толщинометр 


бетафит 
бетатрон 


болванка 

бинарная реакция; двойное со- 
ударение 

бинарная пересчетная схема 

эффект связи 

энергия связи 


энергия связи на одну частицу 


биологические действия waly- 
чения 


период полувыведения радио- 
активного изотопа из орга- 
визма 


биологический энран 
висмут 


| 
сара де Баггега 
penetración de la barrera; transpa- f прохождение сквозь 


rencia де ja barrera 


central писіеосіёсігіса рага la carga 
fundamental 


estructura básica en celosía 

bassetita 

destilación de tandas; destilación 
intermitente 


extracción por tandas; extracción 
intermitente 


proceso por tandas; proceso inter- 
mitente 


مقط 
captador de haz‏ 
orificio de haz; orificio experimental‏ 


haz de deuterones 

fuente de un haz de neutrones 
becquerelita 

tumor benigno 

berkelio 

berilato 

xido de berilio 

berilio 

reactor con moderador de berilio 


electrón de desintegración beta 
calibre para particulas beta 


particula beta 
desintegración beta 
particula beta 


emisión de rayos beta 


espectrómetro de radiación beta; 
espectrómetro de rayos beta 


espectro beta 
calibre de espesor beta 


betafita 
betairón 


barra (para laminar) 
теассібп binaria 


escalimetro binario 
efecto de enlace 


energia de unión; energia de ligado; 
energia de ligadura 


energia de ligado por particula 
acción biológica de la radiación 


periodo biológico; vida media bio- 
lógica 


blindaje biológico 
bismuto 


mación) 


couche d'arrêt 


transparence de la barrière de 
potentiel, pénétration de la bar- 
rière; pénétration de potentiel 

centrale nuclċaire de base 


réseau élémentaire 
bassetite 


distillation intermittente; distillation 
discontinue; distillation en dis- 
continu 


extraction en discontinu 


procédé de traitemem discontinu; 
procédé à fournées; procédé inter- 
mittent; procédé en discontinu 


faisceau 

trappe à faisceau 

fenêtre d'irradiation ; ouverture d'un 
canal expérimental 

faisceau de deutérons 

faisceau de neutrons 

becguertlite 

tumeur bénigne 

berkéiium 

bėryllate 

oxyde de Бегушит 

béryllium 

pie utilisant le béryllium comme 
ralentisseur 


électron de désintégration bêta 
auge bêta 


particule bêta 
désintégration bêta 
rayon bêta 


émission de rayons bêta 
speciromètre bêta 


spectre bêta 
jauge d'épaisseur bèta 


bêtafite 
| bþêtatron 


hillette 


barrıer layer 


barrier penetration (barrier fac- 


tor) (barrier transparency) 


base load type nuclear power 


plant 


. basic lattice 
. bassetile 
. batch distillation 


. batch extraction 


. batch process 


. beam 


beam catcher 


‚ beam hele 


. beam of Зещегоп$ 

. beam source of neutrons 

‚ becyueielite 

. benign tumor 

. Бегкебшт (ВК) 

. beryllate 

. beryllia {beryllium oxide) 

‚ beryllium (Be) 

‚ beryllium точегиед reactor 


‚ beta decay; see: beta-particle 


disirn*2gralion 


. beta decay electron 
. beta gauge 


. beta particle 
‚ beta-particle disintegration 
. beta гау 


. beta-ray emission 
‚ beta ray spectrometer 


. beta spectrum 
‚ beta thickness gavge 
. beta transformation; see: beta- 


particle dısintegration 


. Þetafite 
. betatrori 
. Bethe cycle; see: cat bon-nitro- 


gen ock 


Wa 


ма 


флагу гсаспоп (two-bady colli- | fection binaire 


échelle biraire 
effet imputable aux forces de liaison 


‚ binding 2reTgy (of nusieus}; see | énergie de liaison 
also: ı.uclcar binding energy 


énergie de liaison par particule 
effet biologique de irradiation 


période biologique 
bouclier de protection biologique 
bismuth 


mation) 


šou? 


‚ binary scaler 


tinding choc 

binding energy рег particle 
brologica! cfiects of radiation 
biologica! half-life 

biologica! shield 

bismuth (Ri) 


cal unit) 


y. 


29. 


38 


7 
? 


4 
5 
6 
7 


| 


| 78. 


79 
80. 2 
81. bit (bınary information theoreti- | bit (unité binaire théorique d'infor- | bit (unidad binaria teórica де infor- | «кусочки»; бит; двоичное число 


طافة у ДП‏ المتومطة تليسيه الواهد 
М‏ البيولوجبة ELAN‏ 


الأجا. النصفي ЪТ‏ 
درع بيولوجية 


بزموت 
بنة 


boron chamber [В 124] 


излучение абсолютно черного 
тела 


температура (абсолютно) чер- 
ного тела 


черная плоскость 
«черный» управляющий стер- 
жень 

черная окись урака 


почернение фотографической 
пластинки 

непроницаемость; непрозрач- 
ность 

вона воспроизводства 


размножающая сборка 


размножающая узловая сборка 


упругость дутья 
экран против взрывной волны 


раковина 
эффект блокирования 
бломстрандит 

подсчет кровяных телец 


количество (счет) красных кро- 
вяных телец 

количество (счет) белых кро- 
вяных телец 

предохранительный резервуар 

боденбендерит 

объемноцеитрированная куби- 
ческая решетка 


магнетон Бора 

радиус Бора 

котел 

слой кипения 

гомогенный реактор типа водя- 
ной котел; гомогенный реак- 
тор с кипящей водой 

точка кипения 

реактор тнпа водяной котел; 
реактор с кипящей водой 

реактор с кипящей водой 

сердечник бомбы 

энергия бомбардировки 


ударяющая частица; бомбарди- 
рующая частица 


бомбардировка 


повреждение, причиняемое 
бомбардировкой 

связь 

кольцо связи 

костный моаг 


отлагающееся в костях веще- 
ство; остеотропный (элемент) 


усилительный генератор; бу- 
стерный генератор 
покрытие бораля 


бор 
бористая камера 


radiación del cuerpo negro 
temperatura del cuerpo negro 


cavidad « negra » 
barra de control « negra » 


óxido negro de uranio 
ennegrecimiento de una placa foto- 
gráfica 


opacidad; negrura 

envoltura fértil 

ċonjunto de 1а envoltura fértil 
subconjunto de envoltura fértil 


presión de chorro 

blindaje de protección contra explo- 
siones 

ampolla 

efecto de bloqueo 

blomstrandita 

hemograma; fórmula sanguinea 


fórmula eritrocitica 
fórmula leucocitaria 


tanque disipad-r; tanque de purga 
bodenbenderita 


red cúbica de cubos centrados; red 
cúbica centrada en el cuerpo 


magnetón de Bohr 

radio de Bohr 

caldera 

lecho de ebullición 

reactor homogéneo de agua hir- 
viendo; reactor homogéneo de 
ebullición 

punto de ebullición 

rcactor dè ebullición 


reactor de agua hirviente 
núcleo de іа bomba 


energia de bombardeo 
partícula incidente 
bombardeo 

daño debido al bombardeo 
enlace; unión 

anillo de enlace 


méduia ósea 
osteófilo 


oscilador amplificador 
revestimiento de « boral » 


boro 
cámara al boro 
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rayonnement du corps noir; rayon- 
nement noir 
température du corps noir 


cavité noire 

barre de réglage « noire »; barre de 
de réglage totalement absorbante 

oxyde noir d'uranium 

noircissement de la plaque photo- 
graphique 

manque de transparence; opacité 


milieu fertile; couche de récupéra- 
tion; couche fertile 

milieu fertile; couche de récupéra- 
tion; couche fertile 

cartouche en matière fertile 


pression de souffle 
bouclier anti-explosion 


boursouflure; cloque 
effet de Ыссаве 
blomstrandite 
питёганоп globulaire 


numération des globules rouges 


numération des globules blancs (ou 
des leucocytes) 

réservoir de détente 

budenbendérite 

réseau cubique centré 


magnéton de Bohr 

rayon de Bohr 

chaudière; bouilleur 
coucbe en ébullition 

pile homogène à ébullition 


point d’ébulition 
pile chaudière; pile à ébullition 


pile а eau bouillante 
partie centrale de la bombe 


énergie de bombardement 
particule incidente 
bombardement (neutronique) 
dommages dus au bombardement 
liaison; Папе 

anneau de cerclage 


moelle osseuse 
ostéotrope 


oscillateur d'appoint 


revêtement en boral; chemise en 
boral 


bore 
chambre à bore 


black-body radiation [B 82] 


82. black-body radiation 


83. black-body temperature 

B4. black box 

85. “ black ” control rod 

86. black oxide of uranium 

97. blackening of photographic 
рше 

88. blackness 

89. blanket 

90. blanket assembly 

91. blanket subassembly 

92. blast pressure 

93. blast shield 

94. blister 

95. blocking effect 

96. blomstrandite 

97. blood count 

98. blood red count 

99. blood total white count 

100. blow-off tank 

101. bodenbenderite 

102. body-cenlered cubic lattice 

103. Bohr magneton 

104. Bohr radius 

105. boiler 

106. boiling bed 

107. boiling homogeneous reactor 

108. boiling point 

109. boiling reactor 

110. boiling water reactor 

111. bomb core 

112. bombarded particle; see: struck 
particle 

113. bombarding energy 

114. bombarding particle; see also: 
incident particle 

115. bombardment (with neutrons) 

116. bombardment damage (by par- 
ticies) 

117. bond 

118. bonding ring 

119. bone masrow 

120. Боге-ѕескег 


121. booster oscillator 
122. boral liner 


123. boron )8( 
124. boron chamber 


plaadi‏ الجسم الأسود 
درجة حرارة الجسم الأسود 
تجويف أسود 

قضيب تحكم كامل الامتصاص 
أكصيد اليورانيوم الأسود 
اسوداد لوج التصوير 
عتمة ١‏ لا شفوفية 
البطانة الخصبة (للمفاعل) 
مجموعة البطانة الخصبة 
ضغط الاتفجار 

درع واقية عن الانفجار 
А‏ 

مفعول الانشكال 
بلومستر انديت 

تعداد كريات الدم 

تعداد كبيات الدم الحمراء 
تعداد كييات الدم البيضاء 


خزان الأمان 
بودنبنيت 
شبيكة مكعبة مشغولة المركز 


مغنطون بور 

نصف قطر بور 
مرجل 

مفاعل дуй‏ متجاتس 


boron counter tube [В 125] 13 bubble plate [В 164} 
عداد بالبور‎ | 125. boron counter tube compteur а Боге tubo contador al boro бористый счетчик 
عزون‎ | 126. boson boson bosón босон 
h صفيحة‎ | 127. bottom plate plaque d'embass (de jointement) | placa de Базе фундаментная плита 
الرواسب المتبقية‎ | 128, bottoms produits de queue productos residuales отстой; донный осадок 


. bound scattering cross section j section efficace de diffusion عل‎ | ѕсссібп eficaz de dispersión (del | сечение рассеяния на свяазн- 


l'atome lié átomo ligado) ных атомах 
الماء المرتبط‎ | 130. bound water саи liée agua де constitución связанная вода 
àa | 13}, boundary limite; surface de séparation; зиг- | límite; сара limite граница 


face extéricure 


conditions aux limiits граничные 


. boundary conditions condiciones en la capa limite; соп-| краевые условия; 


diciones бе contorno; condiciones | условия 
limítrofes; condiciones limites 
ipa 445 | 133. boundary layer couche de transition; couche limite | capa de transición; capa limite пограничный слой; гравичный 
елой 
براغيت‎ | 134. bragite bragite bragita брагит 
تفرع‎ | 135. branching ramification; embranchement татібсасібп рааветвление 
نسية التفرع‎ | 136. branching ratio taux de branchement; rapport d'em- | relación de bifurcación отношение ответвления 
branchement 
чан | 137. brannerite brannerite brannerita браннерит 
شرم . کمر‎ pudi | 138 break fissure; rupture fisura; ruptura излом; разрыв; перерыв 
اتصداع‎ . А) | 139. breakdown (initial ionization of | 1. claquage; 2. rupture; percement | descarga disruptiva; ruptura пробой 
ga», etc.) 
التوتر الصادع‎ | 140. breakdown valtage; breakdown | tension de rupture; tension de per- | tensión de corte потенциал пробоя; пробивное 
potential cement; tension, potentiel de напряжение 
claquage 
ولرد‎ | 141. broeder pile couveuse; pile surrégénératrice; | reactor reproductor; regenerador; | реактор-размножителе: бри- 
réacteur surgénérateur гевепегацуо дер; размножитель 
بطقة ولود‎ | 142. breeder blanket enveloppe régénératrice; couche de | enyoltura de reproducción; епуо!-| зона воспроизводства (резкто- 
récupération; milieu fertile tura fértil ра} раамножителя 
Apai .دول١ةدلم‎ | 143 breeder material; Геге material | matière fertile materia fértil воспроизводящий материал 
مفاعل ولود‎ | 144. breeder reactor pile couveuse; pile surrégénératrice; | reactor reproductor; reactor dej реактор бридер; реактор-раз- 
réacteur surgénérateur спа; reactor generador множитель; воспроиаводя- 
щий реактор 
توليد‎ | 145. breeding régénération; surrégénération; sur- | reproducción воспронаводство ядерного ro- 
génération; couvage рючего 
بطانة مولذة‎ | 146. treeding blanket couche régénératrice; ınilieu fertile | сара reproductiva; сара de repro-Î зона воспроизводства 
ducción; envoltura fértil para 
reprodución 
التوليد‎ буз | 147. breeding субе cycle de surgénération i ciclo de reproducción цикл расширенного воспроиз- 
водства 
WAN كسب‎ | 148. breeding gain gain عل‎ эшгтёд©тбгаййоп rendimiento de reproducción; ва-| прирост воспроизводства; из- 
nencia de reproducción быточный коэффициент BOC- 
производства. 
ел نمط‎ (ЫЛ عدات اتزواج‎ | 149. treding habits type d'unions (homme); :уре de | hábitos de reproducción (о спа) разведение (животных и pacte- 
croisements ний}; воспроизводство; тип 
брака (челов.); тии скрещи- 
вания 
PEA . التوليد‎ А | 150. breeding ratio rapport de sutgénération relación de reproducción коэффициент воспроизводства 
СУМ pladi | 151. bremsstrahlung глуоппетел( de freinage radiación de frenado; radiación def тормозное излучение 
| enfrenamiento 
TAS, فقدان الطاقة‎ | 152. bremsstrahlung 1035 perie d'énergie par rayonnement de | pérdida de energia por radiación de | потеря энергии тормозным H3- 
freinage frenade лучением 
طيف اماع الاتكباح‎ | 143. orenis.trahlung spectrum spectre de rayonir:T “t عل‎ freinage | espectro de radiación де frenado | спектр тормозного излучения 
„мч | 154 brevium j brévium brevio бревий 
چمہ‎ ЗА оз ‚ 155. bridge сисип circuit à pont circuito de puente иостовая схема 
1 فار‎ лы | 156 бг бес rupture fragile fractura quebradiza хрупкий излом 
ЗШ < سح الخو‎ | 157 broadening ) 7 spevtral лє) | élargissement ensanchamiento уширение (спектральных JH- 
ний) 
мля | tia inoggernte broeggérite broggerita бреггерит 
ы | 19%, oromine (Br) brome bromo бром 
Рома. اس کسے.‎ ۲ ТЫ). brown итапштп dioxide oxyde brun d'uranium óxido раг4о de uranio коричневая окись урана 
اغراي‎ Ы ¦ 161. бесу deeharge décharge en aigiette; effluve élec- | descarga en abanico; descarga | кистевой разряд 
| trique radiante 
маш. Ай | م‎ Һава кар coupelle а bulles; calotte де barbo- | tapa de burbujeo шарообрааная верхушка 
Р tage; calotte à ёсһапсгшез; 
cloche 
УЙШ حجرة‎ | 163. о.е chamber chambre а bullies cámara de burbujas пузырьновая камера 
DA صفيحة‎ | 164. bubbi plate | plateau д calottes де barbotage placa де burbujeo колпачковая тарелка 


by-product [В 187] 
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bubble tube [В 165] 


пузырьковал трубка 
барботаж 


параметр кривизны; лапласиан 
лапласиан; фактор формы и 
равмеров 
нагрузка, вызывающая про- 
дольный иагиб; нагрузка, 
вызывающая прогиб 
измерения величин лапласиана 
вектор лапласнана; вентор пв- 
раметра кривиалы 
буферный резервуар 
накопление; нарастание 


встроенная реактивность; соб- 
ственная реактывность 


общее эффентивное сечение 


общее экранирование 


испытание массы; испытание 


на объем 


собирание электронов; сгруп- 
пирование электронов 

собирание ионов в группы 

сжигать в реакторе 

сжигать ядерное горючее 

цинл перегорания; цикл пере- 
жигания 

сгорание 


коэффициент сгорания 
варыв; разрыв; вспышка 
вспышка нейтронов 
побочный продукт 


tuberia бе desprendimjento 
burbujas; burbujeo 


laplaciano del reactor 
lapiaciano 


carga de pandeo 


mediciones del laplaciano 
vector Іаріасіапо 


tanque de compensación 
acumulación; refuerzo; aumento 


reactividad intrinseca 
sección eficaz global 


blindaje de protección en la masa; 
blindaje de masa 
ensayo de masa; ensayo de volumen 


agrupamiento de (05 сіссітољеѕ 


agrupamiento de iones 

quemar en una pila 

quemar un combustible nuclear 

ciclo de consumo; ciclo de agota- 
miento 

consumo; combustión; quemado 


factor de consumo 
estallido; ráfaga 
ráfaga de neurones 
subproducto 


tube à barbotage 

formation de bulles; bouillonne- 
ment 

laplacien 

laplacien 


charge de flambage 


mesere du laplacien 
vecteur laplacien 


cuve tampon 
accumulation; augmentation 


réactivité intrinsèque 
section efficace macroscopique to- 
ик 


installation pour la masse des coef- 
ficients globaux de protection 
expérience à l'échelle macroscopique 
sur les coefficients d'absorption; 
essai de masse; essai de volume 
groupage d'électrons 


groupage d'ions 

brûler dans une pile 

brûler un combustible nucléaire 
cycle d'épuisement du combustible 


consommation; taux de consomma- 
tion; taux de combustion 

coefficient de consommation 

boufféc; surimpulsion; paquet 

bouffée de neutrons 

sous-produit 


bubble tube 


. bubbling 


. buckling 
. buckling factor 


. buckling load 


buckling measurements 
buckling vector 


buffer tenk 
build up 


‚ built-in reactivity 
‚ bulk cross-sectian 
. bulk shielding facility 


. bulk test (of shield) 


. bunching pf electrons 


. bunching of ions 

. burn іп а pile, to 

‚ burn nuclear fuel, to 
. burn-out cycle 


. Биго-ир 
. burn-up factor 


. burst 
. burst of пешгопз 


by-product 


187. 


Russian — Russe 
Ruso — По-русски 


кадмий 
кадмиевый коэффициент 


кадмиевый регулятор 
кадмиевый затрор 
кадмиевая полоса 


цезий 

каландр; цилиндрический кал 
кальциотрит 

кальций 


вычисленная кривая; теорети- 
ческая кривая 


вычисленное изменение реак- 
тивности 

калиброванный поглотитель 

число калибгования 

калифорний 

калория 


теплотворная способность 
калютрон 


защитный кожух; (защитная) 
коробка 


рак 
герметизированный 


герметический центробежный 
насос 


снабжение кожухом 
каноническое уравнение 
каноническое преобразование 


канонические сопряженные пө- 
ременные 


захват 
зффективное сечение захвата 


гамма-лучи радиационного ва- 
хвата 

реакция захвата. 

углерод 

атом углерода 

соотношение изотопов углеро- 

да 

углеродно-азотный цикл 

сосуд углеродистой стали 

карбонатное выщелачнвание 


карбуран 
карциногенез 
карцинома 
карнотит 


носитель (биол.}; несущий ane- 
мент; элентрон проводимо- 
сти; транспортер 

ионы проводимости 


cadmio 
relación cádmica 


regulador al cadmio 
obturador de cadmio 
boja de cadmio 


cesio 

calandria 
calciotorita 
calcio 

curva cakulada 


cambio calculado de la reactividad 


absorbente calibrado 
número de calibre 
californio 

caloria 


potencia calorifica 
calutrón 
envoltura 


cáncer 
envasado; blindado 
bomba rotatoris blindada 


envoltura 

ecuación canónica 

transformación canónica 

variables canónicamente conjugadas 


captura 
sección eficaz de captura 
Tadiación gamma de captura 


теассїбп provocada por captura 
carbono 

ото de carbono 

relación de los isôtopos de carbono 


ciclo del carbono-nitrégeno 
recipiente de acero al carbono 
lixiviación al carbonato 


carburano 
carcinogénesis 
carcinoma 

carnotita 

portador (quim. y biol.) 


portadora iónica 


i 


1 تح а‏ مقت 
English ~- Аа French — Frunçals |‏ 
Из -- По-аһедийску Frances — Почрранцузсжи |‏ 


| cadmium 

| rapport cadmique; rapport cad- 
mium 

sêégulateur au cadmium 

obturateur au cadmium 

гибал de cadmium; bande de cad- 
mium 

| свт 

cuve 

calciothorite 

calciım 

courbe théorique 


variation théurique de réactivité 


absorbeur ¢talonné 
nombre d'étalonnage 
californium 

Calorie 


i 

| pouvoir calorifique 

į calutron 

| enveloppe; chemise, gaine 


cancer 

1. gainé; 2. blindé 

pompe rotative à enceinte étanche; 
pompe rotative blindée 

| chemisage, gainage 

i équation canonique 

i transformation canonique 

variables canoniques conjuguées 


1 


| capture; absorption 
i sation efficace de capture 


! rayons gamma ġe capture 


| fêéactiocn de самаге 
! carbone 

! atone de carbune 

! nroportion des isotopes du carbone 
i 

: уе solare че Bethe 

| récipient еп аскт au carbone 

‚ auaque av carbonate; lixiviation au 
| carbonate 

carburane 

сагсіповёпёѕе 

сагсіпоте 

carnotite 

porteur (biol.); entraineur (chim.) 


porteuse (ionique du courant) 
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. сайтиий (С 
. cadmium гацо 


. cadmium regulator 


cadmium shutter 


. cadmium stp 


. caesium (Сз) 
. саіазагів 
. сайлойюгце 


calcium (Ua) 
calculated curve 


. calculaied reactivity change 


. calibrate) absorber 
‚ calibration number 
‚ calfornium {С} 
. calorie 

calorific power; sec: саги | 


value 


. calorific value 


calutron 
сап 


. сала] rays, see positive rays 
. cancer 
7 canned 


сало! rotor ритр 


‚ Canning 

. canonica! equation 

. сапопка! Lransformation 
cunonkcally cevjugate уапабісѕ į 


. сарасног {сопЧёпдёг); see. coa- | 


. denser 


‚ capture; see або: absorption 
. гарише сгоз3-зесЧоп 
. скрине gamma radiatior 


rapture геасиой 


33. aron (СЭ 


сага atom 
са; isotope teko 


a. bree сеп cycle 
бб vrase’ 


млр ras 


bra 


зал "+ 


. чать поп amer ОЁ current) 


юе мч о 


arabe 


Агађк п کر‎ 


Бууз 
Лой الام‎ АА, 
wY س‎ АЛ è اشعا ع‎ 


тее وال‎ 

كر يون 

فرق AN‏ مور 

АЫ уну نسبة‎ 


ددر كبر زوت دور پیا 
وكا بوذ мім‏ 


аал ет 


aia 


channel spectrum [С 94] 
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carrier compound [С 45] 


несушее соединение 
без носнтеля 

изотоп без носителя 
каскад 

каскадный генератор 
каскадный гиперон 


каскад разделительных уста- 
новок 


лавинная частица; 
частица 
каскадная лавина 
защитнан оболочка 
катализатор 
контактпая камера 
каталнтический обмен 


каталитическая реакция обме- 
на 


каталитнческий рекомбинатор 


каскадная 


катафорез 
катодпый повторитель 


катодный пункт; катодная TOY- 
ка 


катодные лучи 
полая ионизационная камера 
полый резоматор 

граница ячейки 
целлюлярная генетики 
фунт-калория 


центральное поле; сферическое 
поле 


центральная сила 
центральный зазор 
центральный потенциал 
центр массы; центр инерции 


центробежное ускорение 
центробежный эффект 
центробежная сила 
центробежная помпа 
центрифуга 

метод центрифугирования 


центростремительное уско- 
рекие 


керамет 

керамика 

церий 

цепочка распадов 


цепно-реагирующий реактор; 
критический реактор 
критическое состояние 


цепная реакция 
цепная ракция в реакторе 
цепной ядерный реактор 
хальколит 


иэмененые реактивности 


площадь канала; площадь 
трубки 
«канальный» спектр 


portador compuesto 

libre de portador; sin portador 
isótopo sin portador 

cascada 

generador en cascada 

hiperón de cascada 


sistema de grupos de separación en 
cascada 


particula en cascada 


chaparrón en cascada 

envoltura 

catalizador 

cámara de catálisis 

intercambio catalitico 

reacción de intercambio catalitico 


recombinador catalitico 


cataforesis 
seguidor de cátodo; cátodo seguidor 
punta del cátodo; punta catédica 


rayo catódico 

cámara de ionización de cavidad 
cavidad resonante 

límite де la саша 

genética celular 

unidad de calor centigrada 


campo central; campo esférico 


fuerza central 

espacio central 

potencial central 

centro de masa; centro de inercia 


aceleración centrifuga 
acción centrifuga 

fuerza centrifuga 

bomba centrifuga 
centrifuga 

método de centrifugación 
aceleración centripeta 


ceramet 

cerámica 

cerio 

desintegración en cadena 


reactor de reacción en cadena 
estado critico 


reacción en cadena 

reacción en cadena en un reactor 
reactor en cadena 

cakolita 


cambio de reactividad 
зессїбп del canel; superficie del 
сапа! 


espectro del ca. 


composé-entraîneur 

sans entraineur 

isotope sans entraineur 

cascade 

générateur en cascade 

hypéron de cascade 

cascade d'appareils de séparation 


corpuscule d'une gerbe en cascade 


gerbe en cascade 

gaine 

catalyseur 

chambre de catalyse 

échange catalytique 

réaction d'échange catalytique 


аррагей de recombinaison par cata- 
lyse 

cataphorèse 

cathode asservie; cathode suiveuse 

point cathodique 


rayon cathodique 

chambre d'ionisation à cavité 
сауйё résonnante 

surface extérieure de la cellule 
génétique cellulaire 

unité de chaleur centésimale (UCC) 


champ de forces centrales; champ 
sphérique 

Гогое centrale 

fente centrale 

potentiel de forces centrales 

centre de gravité; centre d'inertie 


accélkération centrifuge 
effet centrifuge 

force centrifuge 

pompe centrifuge 
centrifugeur; centrifugeuse 
méthode de centrifugation 
accėlkération centripète 


сеппе! 

céramique 

cérium 

décomposition (radioactive) еп 
chaine; désintégration en chaine 

pile à réactions en chaîne 


état où il se produit des réactions 
en chaine 


réactions en сһа!пе 

réactions en chatne dans une pile 
pile atomique à fissions 
chakolite 


variation de réactivité 
section droite du canal 
spectre des voies; spectre des che- 


mins; spectre des réactions por 
sibles 


heat unit (СНО) 


. carrier compound 

. carrier-free 

. carrier-free isotope 

. cascade 

. cascade generator 

. cascadc һурегоп 

. cascade of separating units 


. cascade particle 


. cascade shower 

. casing; see also: can 

. catalyst 

. catalyst chamber 

. catalytic exchange 

. catalytic exchange reaction 


. catalytic recombiner 


. cataphoresis 
. cathode follower 
. cathode point 


. cathode ray 
. cavity ionization chamber 
. cavity resonator 


. cell boundary 
. cellular genetics 
. centigrade 


(certigrade thermal unit) 


. central field (spherical field) 


. central force 

‚ central gap 

. central potential 
. centre of mass (centre of inertia) 


. centrifugal acceleration 
‚ centrifugal effect 

‚ centrifugal Гогсе 

‚ centrifugal pump 

. centrifuge 

. centrifuge method 

. centripetal acceleration 


. ceramet 


ceramics 


. cerium (Ce) 
. chain decay {series decay) 


. chain-reacting pile 

. chain reacting state 

. chain reaction 

. chain reaction in 2 pile 
. chain reactor 


. chalcolite 
chance coincidence; sce: ассі- 


dental coincidence 


„ change of reactivity 
. channel area 


„ channel spectrum 


Jala مركب‎ 

يدون حامل 

ЧА» يدون‎ А 
شلال تعاقبي‎ 

ма مولد‎ 

озм 
سلسلة من وحدات الفصل‎ 


جسيم تعاقبي 


عمرة تعافبية 

غلاف , جمد 

وسيط 

حجرة الوسيط 

تبادل وسيطي 

تفاعل تيادلي وسيطي 

جهاز اعادة التركيب الوسيطية 


مكرر كاتودي 
نقطة كاتودية 
أشعة كاتودية 

حجر التأين 

جوف تجاوبي 
حدود الخلية 

وراثة خلوية 

وحدة حرابية ملوية 
حقل مركزي 


ik‏ مركزية 
فرجة مركنية 


chemical plant [С 136] 


«канальный» спии 

каналовый эффект 

коэффициент каналового эф- 
фекта; коэффициент прони- 
цаимости за счет внутренних 
пустот 

характеристическая энергия 

характеристические лучи 


загрузочный спускной желоб 

плотность заряда 

смещение зарнда 

зарядопое равенство; равенство 
зарядов 

перезарядок; обмен зарядов 

зарядовая независимость ядер- 
ных сил; зарядоњый илвари- 
апт; независимость от зарида 

зарядово-нелависимый ; зарядо- 
во-ипвариаптиый; незаниси 
мый от заряда 


зарядовая инвариантиость ; Mii- 
вариантиость заряда 


разделение зарядов 
заридовое пространство 
заряженный 
заряженный 
тель чарида 
заряженный мезон 
заряженная частица 


носитель; HOCH- 


ускоритель зарижеиних частиц 
заряженный продукт реакции 
забой загрузки 

обратный клапан 


клешневидное соединение 


химический возраст 
химическая проба (руд) 


химический этомный вес 
эффект химической связн 


химическая свяль 
химическое сжигание 
химическое соединение 
химическое действие 

отдача химического процесса 


химическая энергия 
химическая технология 
химичег5ий обме 


химический синтез; химическое 
слинние; химическое плав- 
ление 

химический интегрирующий 
индикатор 


химический завод 


espin del canal 
efecto de сапайгасїбп 


factor de спсападапиепто; factor de 
canalizacién 


energia caracteristica 
radiación caracteristica 


conducto de alimentación 
densidad de carga 
desplazamiento de la carga 
igualdad de carga 


intercambio de carga 
independencia de la caiga 


independiente de la carga 


invariancia de la carga 


separación de la carga 
сѕрасіо de carga 
cargado 

portador de carga 


mesón cargado 
particula cargada 


acelerador de particulas cargadas 
producto de la reacción cargado 
frente de carga; lado de carga 


válvula de retención; válvula de 
cierre 


quelato; compuesto de quelato; 
complejo quelaio 


era quimica; edad quimica 
ensayo quimico 


peso atómico quimico 
efecto de enlace quimico 


enlace quimico 

combustión quimica 
compuesto quimico 

acción quimica; efecto quimico 
rendimiento quimico 


energia quimica 
ingenieria quimica 
intercambio quimico 
fusión quimica 


indicador integrador quimico 


planta guimica 
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spir de la voie 
effet عل‎ canalisation 
facteur d'inhomogėnéité 


énergie propre 
rayonnement caracléristique 


goulotte de chargement 
densité de charges 
déplacement de charge 
égalité de charge 


échange de charge 


indépendance par rapport а la 
charge 


indépendant de la charge 


invariance de charge 


séparation des charges 
espace des charges 
chargé; électrisé 
porteur de charge 


тёѕоп chargé 


particule chargée; particule électri- 
sée 


accélérateur de particules churgées 
produit ёіесігіѕё de la réaction 


front de chargement; face de char- 
gement 


clapet de retenue 


composé de chêlation; composé 
chélaté 


âge chimique 

essai chimique; identification chi- 
mique 

masse atomique chimique 

effet imputable aux liaisons chi- 
miques 

liaison chimique 

combustion chimique 

composé chimique 

effet chimique 

efficacité chimique 


énergie chimique 
génie chimique 
échange chimique 
fusion chimique 


ındıcateur intégreur chimique 


usine chimique 


elemenı; see: clement 


channel spin jC 95] 


channel spin 
channeling effect 
channeling effect factor 


. characteristic energy 
. characteristic radiation; see або: 


fluorescent radiation 


. charge chute 

. charge density 

. charge displacement 
. charge equality 


. charge exchange (in plasma) 
. charge independence 


‚ charge independent 


charge invariance 


. charge quantum number; see: 
isotopic spin quantum num- 
ber and isobaric quantum 


number 


. charge separation (in ріаѕта) 
. charge space 

. charged 

‚ charged carrier 


. charged meson 
. charged particte 


. charged particle accelerator 


charged reaction product (in 


plasma) 


. charging face 


check valve 
chelate compound 


chemical affinity; see: affinity 
chemıcal age 
chemıcal assay 


chemical atomic weight 
chemical binding effect 


chemical bond 
chemical combustion 
chemical compound 
chemical effect 
chemical efficiency 
chemical 
chemical 
chemical 
chemical 
chemical 


energy 
engineering 
exchange 
fusion 


chemical integrating indicator 


chemical plant 


95. 
96. 
97. 


107. 


116. 
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119. 


120. 
121. 
122. 


123. 
124. 


125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
132. 
133. 
134. 


135. 


136. 


فصل (اتفصال ) الشحنات ( في البلازها ) 
فضاء الشحنات 

ан 

حامل الشحنة 


٠ مشه‎ чах 
POR 


مسرع الجسيمات المشحونة 
الناتج المشحون للتفاعل 
واجهة التحميل 

صمام عائق 

مركب متمخلب 


18 сіеуейе [С 183] 


chemical process [С 137] 


химический процесс 


phénomène chimique; réaction chi- | proceso quimico 
mique; traitement chimique; pro- 


cédé chimique 


137. chemical process 


138. chemical processing traitement chimique tratamiento quimico хчмическая обработка 
139. chemical property propriété chimique propiedad quimica химическое свойство 
140. chemical reaction réaction chimique теассібп quimica химическая реакция 
141. chemical recovery récupération par voie chinique recuperación quimica химическая рекуперация; хи- 
мическая регенерация 
142. chemical reprocessing traitement chimique de récupération | reprocesamiento quimico химическая переработка 
143. chemical separation séparation chimique $ерагасїбп quimica химическое ا‎ 
J44. chemical tracer indicateur chimique trazador quimico химнческий индикатор 
145. chemical waste déchets chimiques; résidus сһі- | desechos quimicos химнческие отходы 
miques 
146. chinkolobwite; see also: sklo- | chinkolobwite chinkolobwita чинколобвит 
домакие 
147. chlorine (Сі) chlore coro хлор 
148. сһоррег sélecteur mécanique (de neutrons); | interruptor periódico; « chopper زد‎ | механический селектор (скоро- 
sélecteur stroboscopique scieccionador стей кейтронов} 
149. chopper amplifier amplificateur а sélecteur mécanique | amplificador selector усилитель-прерыватель 
150. chopper monochromator sélecteur mécanique de vitesse monocromador de interrupción; | прерыватель-монохроматор 
monocromador-selector 
151. chromatic reduction réduction chromatique reducción cromática хроматическая редукция 
152. chromatid chromatide cromatida хроматида 
153. chromatid break division de la chromatide división de la cromátida распад хроматида; раскалыва- 
ние хроматидов 
154. chromatin chromatine cromatina хроматнн 
155. chromium (Cr) chrome cromo хром 
156. chromosome chromosome cromosoma хромосома 
157. chromosome aberration aberration chromosomique; ksion f aberración cromosómica хромосомная аберрацня 
де cl'romosomes 
158. chromosome break rupture chromosomique; cassure | ruptura cromosómica разрыв хромосомы; хромосом- 
chromosomique ный разрыв 
159. chromosome deletion dėlétion chromosomique беіесібп cromosómica хромосомная делеция; нехват- 
на 
160. chromosome exchange échange chromosomique; échange | intercambio cromosómico хромосомный обмен; обмен Me- 
entre chromosomes жду хромосомами 
161. chromosome inversion inversion chromosomique inversión cromosómica хромосомная инверсия 


карта хромосом; хромосомная 
карта 


162. chromosome map carte des chromosomes mapa cromosómico 


163. chromosome rearrangement réarrangemeni chromosomique reordenamiento cromosómico хромосомная перестройка; xpo- 
мосомная перегруппировка 
164. chromoşome rejoining soudure стотовотідие recombinación cromosómica слияние хромосом 
165. chromosome translocation translocation chromosomique translocación cromosomática передвижение хромосом 
166. chronic exposure irradiation chronique; exposition | irradiación crónica; exposición pro- | хроническое облучение 
prolongée longada 
167. chronotron chronotron cronotrón хронотрон 
168. chrysoberyl chrysobéryl crisoberilo хризоберилл 
169. CHU; see: centigrade heat unit 
170. circular lines of foroe lignes de force circulaires lineas de fuerza circulares круговые силовые линии 
171. circular orbit orbite circulaire órbita сігсшаг круговая орбита 
172. circulating fuel system système à combustible circulant мези де сігсшасібп бе! combus- | система циркуляции горючего 
til 
173. circulating reactor pile à combustible circulant reactor de combustible circulante | циркуляционный реактор 
174. circulation loop boucle de circulation; circuit fermé | lazo de circulación петля циркулнции 
175. cladding геуёетепі métallique; gainage; | revestimiento metálico покрытие 
chemisage 
176. clarkeite clarkéite clarqucita кларкент 
177. classıcal scattering dispersion classique; diffusion clas- dispersión clásica классическое рассеяние 
sique 
178. classifier classificateur clasificador классификатор 
179. clastic rock roche ciastique roca clastica кластические породы; обло- 
мочные породы 
180. clean reactor pile non empoisonnée reactor « limpio » неработавший реактор 
181. cleaning agent agent d'épuration agente de limpieza очищающее средство 
182. clearing field champ de dësionisation сатро de беѕіопігасібп поле удаления понов 
183. скуене Сіёуёйе cleveita سل‎ 


كلور 
iina‏ 


مضخم مصطفي 
مصطف اتفرادي 


ارجاع لوني 
شق الصبفي 
лай‏ الصيفي 
صبغين 

كروم 

+ уйга 
أصابة صبفية‎ 
انقسام صبغي‎ 
صبغي‎ оњ 
تبادل صبغي‎ 
صبغي‎ yiki 
خريطة صبغية‎ 
اعادة ترتيب الصبغيات‎ 


التحام صبغي 
ازفاء صبغي 
تشعيع مزمن 
مزمان 
كيزوبيول 


الخطوط الدائرية للقوة 
مدار ( فلك ) دائري 
نظام وقود دوار 


مفاعل ذو وقود دوار 
حلقة الدوران 
كلاركيت 

تبعثر تقليدي 
Ааа‏ 

صخر «АА‏ 
مفاعل نقليف 

عامل منظاف 

مجال زوال التأين 
шх‏ 


collision density |С 229] 


цепь ограничителя импульсов, 
схема ограничителя импуль- 
сов 


постоянная времени ограничн- 
теля 

удар с малым параметром; 
близкое столкновение; близ- 
кое соударение 


плотная установна 
замкнутый цикл 


замннутая электронная оболоч- 
ка; заполненная оболочка 


решетка с плотной упаковкой 
решетка с плотной упаковкой 
камера Вильсона 


рой; группа 

групповая решетка 

крупный заполнитель 
стержень грубой регулировки 
кобальт (Со} 

факторы кокарциногенеза 
параллельноточная центрифуга 


коэффициент поглощения 
козффициент отражения 
катушка 

сила сцепления 

цепь совпадений 

счетчик совпадений 
отсчет совпадений 


импульс совпадения 
спектр совпадений 
безрадиоактивная область 
холодный катод 


распределение «холодных» 
электроноп; распределение 
подтепловых 08 


малоактивпан лаборатория 
холодный нейтрони 


холодная штамповка 

охлаждаемая ловушка 

холодная обработка 

собирающий электрод коллек- 
тивный эффект 

коллективная модель ядра 

коллектор 

сталкиваться 

ударяющая частица 

коллимированный пучок ней- 
тронов 


коллиматор 
соударение 


сочеине столкновения; эффек- 
тивное сечение столкновении 


плотность соударений 


сисийо гесоцадог 


петро de recorte 


choque а сопа distancia; colisión 
a corte distancia 

compacto 

ciclo сетадо 


capa saturada 


reticulado compacio 
reticulado con poca separación 
cámara de niebla; cámara de Wilson 


haz; grupo 

reliculado en grupos 

agregado grueso 

barras de control grueso 
cobalto 

factores de cocarcinogénesis 
centrifuga de corrientes paralelas 


coeficiente de absorción 
coeficiente de reflexión 
bobina 

fuerza de cohesión 
circuito de coincidencia 
contador de coincidencias 


recuento de coincidencias; conteo 
de coincidencias 


impulso de coincidencia 

especiro de coincidencia 

región de baja radiactividad 

cátodo frio 

distribución de 105 electrones 
« frios »; distribución de los elec- 
trones «lentos » 

laboratorio no radiactivo 

neutrón frio 


prensado en frio 
trampa de condensación 
trabajo en frio 
electrodo colector 


efecto сојесііуо 

modelo colectivo del núcko 
colector 

chocar 

particula incidente 


haz colimado de neutrones 


densidad de colisión 
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circuit d'écrêtage 


temps d'écrêtage; temps de tenue 


choc à courte distance; collision à 
courlg distance 

compact 

cycle fermé 


couche électronique saturée; couche 
compkte 


réseau très compact 

réseau à faible pas 

chambre à détente; chambre de 
Wilson 

faisceau; amas 

réseau à barreaux groupés 

agrégat à forte granulométrie 

barre de réglage grossier 

cobalt 

facteurs de cocarcinogénèse 

centrifugeuse à courants parallèles 


coefficient d'absorption 
coefficient de réflexion 
bobine 

Гогсе de cohésion 

circuit а соїпсібепсеѕ 
compteur а соїлсібепсеѕ 
comptage раг coincidences 


impulsion de coincidence 
spectre de соїпсїйепсе 
région de faible radioactivité 
cathode froide 


distribution des électrons « froids »; 
distribution des électrons « lents » 


laboratoire non radioactif 

neutron froid; neutron subther- 
mique 

pressage à froid 

piège à condensation; piège froid 

travail à froid 

électrode collectrice 


effet collectif 

modèle « collectif » du noyau 
collecteur 

s'entrechoquer; entrer en collision 
particule incidente 


faisceau de neutrons bien délimité; 
faisceau de neutrons diaphragmé 


collimateur 
collision; choc 
section efficace de collision 


densité de collision 


clipper circuit [С 184} 


clipper circuit 


clipping circuit; see: clipper cir- 
cuit 
clipping time 


. close collision 


. close-packed 

. closed circuit 

. closed cycle; see: closed circuit 
. closed sheli 


. closely packed lattice 
. closely spaced lattice 
. cloud chamber ` 


. cluster 

. Cluster lattice 

. coarse aggregate 

‚ coarse rod 

. cobalt (Co) 

. cocarcinogenesis factors 

. со-сиггел! centrifuge {parallel 


flow) 


. со-сштепі flow; see: parallel 


flow 


. coefficient of absorption 
. coefficient of reflection 


bis. coil 


. cohesive force 

. coincidence circuit 

. coincidence counter 
. coincidence counting 


. coincidence pulse 
. coincidence spectrum 
. cold area 


coki cathode 


. “cold " electron distribution 


. cold laboratory 
. cold (slow) neutron; see або: 


slow neutron 


. cold pressing 

. cold trap 

. cold work 

. collecting electrode 


. collective effect 


. collective nuclear model 

. collector 

. collide, to 

. colliding particle; see also: іпсі- 
dent particle 

. collimated beam of neutrons 

. vollimator 

. collision 


- collision cross section 


. collision density 


184. 


185. 


186. 


دارة قاطعة 


شبيكة مرصوصة 
شبيكة مرصوصة 
حجرة الضباب 


ы»‏ تجمع 
شبيكة ضامة 
ركام خشن 
قضرب التحكم الأولي 
كويلت 

أعوان السرطنة 

نابذة متوازية التهارات 


Jalas‏ الامتصاص 
Jalas‏ الالعكاس 
وشيعة 

فوة التماسك 

دارة الانطباق 
عداد اتطباقي 
تعداد الانطباقات 


نبضة الانطباق 

طيف (مجال) الانطباق 
منطفة باردة уала)‏ الاشعاع) 
эх‏ 

توزع الالكترونات البطينة 


مختبر غير اشعاعي 


سك على البارد 

فخ بالتكثيف (بالتببيد) 

شغل على البارد 

الكترود مجمع + улла‏ مجمع + كهرود مهم 
مفعول جماعي 

النموذج النووي الجماعي 

مجمع 

ра 


حزمة نترونية ‏ محددة 


compton scattering [С 271] 


параметр удара 


процесе стольновения 


число сголнионений: чи TOTA 
столкновений; число гоуда- 
рений в единицо времени 


частота столкновений на части. 
цу; число соударений на одну 
частицу 


диффузия веледствие Tonto. 
нений, рассенцие вследетвие 
столкновений 

скорость диффузии неледетвие 
столкновений 

передача энергии веледетние 
столкновений; передача энер - 
гии при столкновениях 

ионизация вследствие столкно- 
вений 

время релаксации для столкио- 
вений 

колумбит 

колумбий; ниобий 

вектор-столбец 

ионизацин колоннами 


горение 
коммутирующие оператери 
прессованный брикет 
плотность 

сравиительный период 


компенсировиниая пони зацион- 
ная камера 
кемпенсациоинаи KATYA a 
компенсациониаи установья 
комненсациониан камера 
копкурирующие процессы 


совершенно ионизированный 
гаа; полностью ионизиро- 
ваңный د"‎ 


комплексный функциональный 
ген 


комплексный потенциал 
моугольной нми 


номплексообразующий реагент 
сложная решетка 
изотопический член 
многопетлепый цикл 
составное упругое рассенние 
составное ядро 

коэффициент сжимаемостн 
сжимаемое течение 

сжатие (плазмы) 

волна сжатия 
комптоновский электрон 
комптеновское рассеяние 


пря- 


parámetro de choque; parámetro 
de colisión 

proceso de choque: proceso de сой- 
sión 


frecuencia ite 105 choques; frecuen- 
cia de las colisiones 


frecuencia de los choques por par- 
исуа 


difusiòn рог choque; difusión рог 
colısién 


velocidad de difusión рог los 


choques 


traspaso de cnergia por choque; 
traspaso de energia por colisión 


ionización рог los choques; ioniza 
ción por colisión 

петро de relajación de colisión ;! 
tiempo de relajación de choque 

columbita 

columbio; niobio 

vector columna 

ionización columnar 


combustión 

operadores conmutativos 
briqueta 

compacidad; compacticidad 
vida comparativa 


cámara de ionización compensada 


bobina de compensación 
dispositivo de compensación 
cámara de coinpensación 
procesos concurrentes 


gas totalmente ionizado 


gene funcional complejo 


pozo de potencial rectangular сот- 
plejo 

agente complejante 

reticulado compuesto 

término isotépico 

ciclo múltiple 

difusión elástica compuesta 

nücleo compuesto 

factor de compresibilidad 

corriente сотргеѕіЫе 

compresión 

onda de compresión 

electrón Compton 

dispersión Compton 
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paramètre de la сооп 


réaction de collision; рһёпотёпе de 
collision; procédé de choc; pro- 
غلغه‎ de collision 


fréquence des chocs; fréquence Jes 
collisions 


fréquence des chocs par particule; 
fréquence unitaire de collision 


diffusion par collision ; diffusion par 
choc 


vitesse de diffusion par choc 


transfert d'énergie par choc; trans- 
fert d'énergie par collision 


ionisation par chocs; ionisation par 
collision 

temps de relaxation de collisıon; 

temps de relaxation de choc 

co!umbite 

niobium (anciennement colombium) 

vecteur-colonne 

ionisation en colonne 


combustion 

opérateurs commutatifs 

briqurite 

compacitė 

durée comparative; période compa- 
rative 

chambre d'ionisation compensée 


bobine de compensation 
dispositif de compensation 
chambre de compensation 


procédės concurrents; ргосёйёѕ ri- 
vaux 


gaz complètement ionisé 


вёпе fonctionnel complexe 
puits carré de potential complexe 


complexant 

рофугёзеа' ` .iseau composé 
terme isotopique 

cycle multiple 

diffusion élastique composée 
noyau composê 

coefficient de compressibilité 
écoulement compressible 
compression 

onde de compression 
électron Compton 

diffusion Сотр:оп 


collision diameter |C 230} 


see mini- 
mum distance of approach 

collısıon frequency; see. coli- 
sion rate 


. colhsion parameter 


collision process 


. сооп rale 


. collision rate per рагисіе (іп 


plasma) 


соһззюпг! difusion 


collisional diffusion velocity 


colhsonai energy iransfer 


collısıonal ionization 


collisional relaxation time {of 


plasma) 
columbite 
columbium (СЫ) 
column vector 
columnar ionizatien 
combined water; see: 
water 
combustion 
commutative operators 
compact 
compactness 
comparative lifetime 


bound 


compensated ion chamber 


compensating соп 
compensation apparatus 
compensation chamber 
compelling processes 


completed shell; see’ closed shel! 
completely ionized gas 


complex functional gene 
complex square well 


complexing agent 
composite lattice 
composition term 
compound cycle 
compound-elastic scattering 
compound nucleus 
compressibility factor 
compressible flow 
compression (of plasma) 
compression wave 
compton electron 
compton scattering 


. colision diameter, 


236. 


237 


23% 


239. 
240. 


241. 
242. 
243. 
244. 
245. 


246. 
241. 


248 
249 


250. 
251. 


252. 
253. 
254. 
255. 


256. 
257. 


258. 


259 


260 


261. 


262 


263. 


264 


265. 
26. 
267. 
268. 
269. 
270. 
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وسيط التصادم 


عملية التصادم 
تواتر التصادم 
توانر Л‏ للجسيم الواحد 
انتئار بالتصادم 


سرعة الانتثار بالتصادم 


نقل Аа‏ بالتصايم 


تأين بالتصادم 
زمن الاسترخاء التصادمي ( في (ЫЛ‏ 


كولومبيت 

كولومبيوم 

شعاع عمود 

تأين حزمي ( على شكل عمود) 


СУ 
مؤثرات تبديلية‎ 
متراص‎ 
تراص‎ 

العمر المقارن 


حجرة التأين المعؤض 


وشيعة معوضة 
عمليات متتافسة 


غاز تام об‏ 


مورثة (جينة) وظيفية معقدة 
بلر مربعة للكمون العقدي 


عميل МАХ‏ 
شبيكة مركبة 

حد التركيب النلبري 
фуу‏ متعددة 
Хар‏ مرن مركب 


contamination |С 314] 


обогащенная руда 


обогащениое ядерное горючее 
обогащение 
процесс концентрации 


концентрационный стол 
бетонная защита 
коннурентиая центрифуга 
конденсат 


башыя конденсатор 
конденсировавные ядра 
конденсатор 


проводить электричество 
проводящая колонна 
проводящий газ 
токопроводящий слой 


проводящая среда 
токопроводящая область 
проводимость 


проводник электричества 

управленме распоряженип 

удерживаемая плазма; BAHNO- 
ченная плазма; ограничен- 
ная плазма 


ваключеные; ограничивание; 
удержание; удерживаные; 
изоляция 

время удержания (время удер- 
живания) 

(магнитное) удерживающее no- 
ле 


сопряженные слон 
сохраненме заряда 
сохранение энергим 
сохранение четносты 


ускоритель постоянного напря- 
жения 


генератор лостоянкого напря- 
жения 


постоянный выход 


составляющая частица 


сжатие; отшнуровываные 
затрачиваемая частица 
контактная коррозия 
контактная рентгенотерапия 
контактная радиоавтография 


удержание; удерживание 
стабильность (устойчивость) 
удерживания 


загрязняющее вещество; при- 
месь 


заразительный радиоактивный 
материал 


загрязненме 


concentrado 


combustible nuclear concentrado 
concentración 
proceso de concentración 


mesa de concentración 
blindaje de hormigón 
centrifuga де flujo continuo 
condensado 


torre de condensación 
núcleos condensados 
condensador 


conducir electricidad 
columna conductora 
gas conductor 

capa conductora 


medio conductor 
región conductora 
conductividad; conductibilidad 


conductor ekctrico 
control de la configuración 


plasma encerrado; plasma confi- 
nado 


confinamiento 


tiempo de confinamiento 
campo (magnético) confinador 
capa conjugada 

сопесгуасібп de la carga 
conservación de la energia 
conservación бе la paridad 
acelerador de tensión constante 
generador de tensión constante 


rendimiento constante 

particula constitutiva 

constricción 

particula consumida 

corrosión por contacto 

radioterapia superficial 

radiografia por contacto; auto- 
rradiografla 


confinación; confinamiento 
estabilidad de confinsmiento 


contaminante 
substancia radiactiva contaminante 


contaminación 
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combustible посфате concentré 

concentration 

proœdé de concentration; phéno- 
mèno де concentration; concen- 
tration 

table de concentration 

bouclier en béton 

centrifugeuae & écoulement continu 

produit de condensation; sube:ance 
condensée; condensat 

tour de condensation 

noyaux condensés 

condenseur (mach. therm.); con- 
densateur (électr.) 

conduire [l'électricité 

colonne conductrice 

gaz conducteur 

couche conductrice; enveloppe con- 
ductrice 


région conductrice 

1 conductivité (chal.); 2. conduc- 
tivité; conductibilité (élect.) 

conducteur d'électricité 

réglage de la configuration 

plasma confiné, plasma délimité 


confinement; délimitation 


temps de confinement 


champ (magnétique) de confine- 
ment; champ (magnétique) de 
délimitation 


couche conjuguée 

conservation de la charge 
conservation de l'énergie 
conservation бе la parité 
accélérateur à tension constante 


Эёлёгиїсиг à tension constante 


rendement constant; production 
constante 


particule cnnstituante 


rétrécissement ; COnSt: «10n 
particule utilisée 

corrosion par contact 
radiothérapie superficielle 
autoradiographic 


confinement 
stabilité du confinement 


produit d’empoisonnement; conta- 
minant; poison; ипригеё 


matière radioactive contaminante 


contamination 


. concentration table 

. concrete shield 

. concurrent centrifuge 
. condensato 


. condensation tower 
- condensed nuclei 


condenser 


. conduct electricity, to 
. conducting column (т plasma) 
. conducting gas 


conducting layer 


. conducting medium 

. conducting region 

. conductivity 

. conductor of electricily 
. configuration control 


confined plasma 


confinement (of fusion fuel); 


с^ штен 


. confinement (containment) time 


‚ confining field (magnetic) 


. conjugate layer 
. conservation of charge 


conservation of energy 
conservation of parity 
constant-potential accelerator 


. constant voltage generator 


constent yield 


. constituent particle 
304. constitution diagram; see: phase 


disgram 


. сопзшпей partie 
. contact [1 
. contaci radiation therapy 


contact radiography 


containment {of plasma) 


. containment swbility 


contaminant 


contaminating radioactive ma- 


terial 
contamination 


286. 


292 


293. 


313. 


314. 


м, 


وقود نووي مرکز 
تركيز 


منضدة التركيز 

درع خرسانية 

УШ‏ يجريان مستمر 
متكثف 

برج التكثف ( التكثيف) 
نوى مكثفة 

مكشف ؛ مكثفة 

ينقل الكهرياء 

عمود ناقل ( في البلازما) 
غاز ناقل 

йш طبقة‎ 

JU وسط‎ 

منطقة ناقلة 

4,40 

ناقل للكهرياء 

تنظيم التشكيلة 
بلازما محصورة 


حرجمة (الوقود الالدماجي ) mam)‏ | 


رسن العرجمة ( الحصر ) 
حقل гда ) goada)‏ 


طبقات مترافافة 
Мыл‏ الشحنة 
Мыл‏ الطاقة 
Shad Мыл‏ 
مسرع DFD Сой‏ 
مولد نابت الثوئر 
5% ثابت 


جسيم مکو ں 


Мы» Нм‏ بالا هه 
دسو رة طا اعيا :40 


أحتواء ( الم ترم | 
استقرار الاحتواء 


conversion ratio [С 354] 


centinnoas chemical analysis |С 315] 


непрерывный химический ана- 
лиз 


непрерывный противоток 


непрерывный вход энергии; 
непрерывная подача энергии; 
непрерывный подвод энергия 

непрерывный процесс 


непрерывная рециркуляция 
непрерывное замедление 


непрерывный спектр 


непрерывно» распределение 
скоростей 


область непрерывного ряда 
энергии; область энергии 
континуума 


область континуума 
контур 


сжатие плазмы 
пульт управления 


приводной механнам упр:вле- 
ния 


элемент управленыя 


пульта управления 
поверочная точка 
регулирующий стержень 
приводный механизмы (привод) 
для регулирующего стержня 


регулирующий клапан 
параметр управлеяия 
управляемая депная реакция 
управляемая реакция 
управляемый синтез; 
ляемов слняние 
управляемая реакция синтева; 
управляемая реакция сли- 
яния 
управляемый реактор слияния 


управ- 


управляемая ядерная реакция 


управляемый реактор 


управляемое выделение JAEP- 
гии 


управляемая переменнан 

реактор с убывающей мощ- 
ностью 

конверсия 

нонверсионный электрон 

коэффициент конверсим 

коэффициент конверсии 

прирост конверсии; избыточ- 
ный коэффициент воспроиз- 
водства 

конверсионная линия 


преобразование тепла в работу; 
превращение тепла в работу; 
конверсия тепла в энергию 


análisis quimico continuo 


contracorriente continua 


consumo continuo de energia 


proceso continuo 
recirculación continua 
moderación continua 


especiro continuo 
distribución continua de ias veloci- 
dades 


región energética del continuo 


región del continuo 
curva de nivel 


contracción del plasma 

mesa de mandos; consola de mandos 

mecanismo de accionamiento (de 
las barras de control) 

elemento de control 


tableru de control 

punto бе control 

barra de соп'то1 

mecanismo de maniobra de la barra 
de control 


válvula dc regulación 
parámetro de reglaje 

reacción en cadena controlable 
reacción controlable 

fusión controlada 


reacción de fusión controlada 


reactor de fusión controlada 
reacción nuclear controlada 


reactor controlado 
liberación de energia controlada 


variable controlada 
reactor convergente 


conversión 

ekctrón de conversión 
factor de conversión 
fracción de conversión 
ganancia de conversión 


linea عل‎ conversión 
transformación del calor en energia; 


analyse chimique continue 


écoulement continu à contre-cou- 
tant 


alimentation continue en énergie; 
dépense continue d'énergie 


procédé en continu; phénomène 
continu 
recyclage continu 


continsité du ralentissement (һуро- 
thèse de Fermi sur la) 

spectre continu 

distribution continue dee vitesecs 


région d'énergie du continu 


région du continu 

contour; limite; courbe; courbe de 
niveau; courbe à un réseau para- 
métrique 

contraction du plasma 

pupitre de commande 

mécanisme d'entrainement {d'une 
barre de réglage) 

élément du dispositif de commande 
ct de réglage 

panneau de commande 

point de repère 

barre de commande; barre de réglage 

commande de la barre de réglage 


vanne de réglage 

paramètre de réglage 

réaction en chaine contrôlable 
réaction contrôlable 

fusion ménagée; fusion contrôke 


réaction de fusion сопидИе; réac- 
tion de fusion ménagée; réaction 
thermonuckéaire ménagte 


réacteur à fusion ménagée; réacteur 
à fusion сопибдМе 


réaction nuckaire ménagée; réac- 
tion nuckaire contrôle 

réacteur commandé 

libération ménagée d'énergie, libé- 
ration contrôke d'énergie 

variable arbitraire 

pile à chaine convergente de fissions 


conversion 

électron de conversion 
facteur de conversion 
fraction de conversion 
gain de conversion 


ligne de conversion 
conversion de la chaleur en énergie; 


transformation de la chaleur еп) conversión del calor en energia 
énergie. 


taux de conversion; rapport (raison) | relación de conversión; razón бе | коэффициент конверсии, коэф- 
conversión 


фициент воспроизводства 


de conversion 


. continuous chemical analysis 


. contiouous counter-current бом 


input of energy 
{continuous expenditure of 
energy) 


. сопііпцоце process 


. continuous recycling of dis- 


solved fuel) 


. continuous slowing down (of 


neutrons) 


. continuous spectrum 


continuous velocity distribution 


. continuum energy region 


. continuum region 
. contour 


. contraction of (tbe) plasma 
. control desk 
. control drive mechanism 


. control element 


. control panel 

„ control point 

‚ control rod 

‚ contro: rod drive 


. control strip; see: control rod 
‚ control valve 

. control variable 

. controllable chain reaction 

. controllable reaction 

„ controlled fusion 


„ controlled fusion геаспоп; con- 


trolled thermonuclear reaction 


. controlled fusion reactor 
. controlled nuclear reaction 


. controlled reactor 
‚ controlled release of energy 


. controlled variable 
. convergent reactor 


. conversion 

. сопуегиоп electron 

. conversion factor 

. conversion fraction 

„ conversion gain (сї. breeder 


gain) 


conversion line 


„ conversion of heat into power 


(conversion of thermal energy) 


. conversion ratio 


. continuous 


تحليل كيميائي متواصل (مستمر ) 
جهان متواصل janaa)‏ | ضد АБА‏ 


janaa ЗАЩ صرف‎ 


عملية متواصلة [مستمرة) 
اعادة الدوران المتواصل ай ш)‏ المذاب) 
تبطيء مستمر (للنترونات ) 


sinas «МЫ 
توزع مستمر للمرعة‎ 


منطقة قطاقة pannas‏ 


منطقة الاستمرار 
كقاف (مفردها 40( 


تكمش UNI‏ 
منضدة التحكم 
آلية дум;‏ ضيب التدكم) 


coulomb potential energy [С 398] 
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converter {С 355] 


реактор-конвертор; реактор- 
конвертор 
охлажрать расширением 


малоактивные отходы 
охлаждающее вещество 


нольцо охладнтеля 
теплопередающий канал 
охлаждающая спираль 
скорость охлаждения 


| охлаждающий натрий 


система охлаждения 
время охлаждения 


башенимй холодильиик 
система координат 
координироваиные частицы 
мель 

совместное огаждение 
корацит 

ядро; активная зена 


комилект актинной зоны; CORO- 
купность активной зопы 


поверхность раздела активной 

зоны и зоны производства 
граница активной зоны 
канал активной зоны 


конструкция (план) активной 
решетки 


материал активной зоны 


бак, заключающий активную 
зону 

винтовое поле; спиральное по- 
ле; геликоидалькое поле 


корпускулярное излучение 

время попрашки 

вамедлитель коррозии; MITH- 
битор 

сопротивление коррозии 

коррозионная жидкость 

состав в космосе; распростра- 
ненность (элемента) во все- 
ленной 

космическое излучение 


космические лучи 


Космотрон 
кулоновский барьер 


раднус нулоновского барьера 
кулоновское поле 


кулоновские силы 
кулоновское взаимодействие 


кулоновская сплюснутость 

кулоновский потенциальный 
барьер 

кулоновская потенциальная 
энергия 


сопуег ог; reactor convertidor 


refrigerar рог dilatación 
desechos de escasa radiactividad; 
residuos бс escasa radiactividad 


refrigerante 


anillo de refrigerante 

сапа] бс refiigeración 

serpentin de refrigeración 

rmo de enfriamento ; velocidad de 
enfriamento 


sodio de refrigeración 
sistema de refrigeración 


tiempo de enfriamento; tiempo de 
desactivación 


torre de enfriamento 

мета de coordenadas 

particuias coordinadas 

cobre 

coprecipitación 

coracita 

núcleo del reactor; zona activa; | 
banda central (placa) 


conjunto (ensamblado) del núcleo 
del reactor 


limite entre núcleo y envoltura 


superficie ехіегіог del núcleo 
canal del núcleo 
diseño del reticulado del núcleo 


material del núcleo 
tanque del núcleo 
campo helicoidal 
radiación corpuscular 
tiempo de corrección 
inhibidor de corrosión 


resistencia a ها‎ corrosión 
fiúido corrosivo 
abundancia cósmica 


radiación cósmica 
rayo cósmico 
Cosmotrón 

barrera de Coulomb 


radio de la barrera de Coulomb 
campo de Coulomb 


fuerzas de Coulomb 
interacción culombiana 


aplanamiento culombiano 
barrera de potencial de Coulomb 


energia potencial de Coulomb 


! В 5 58 
А convertisseur; réacteur converts- 
sceur; pile convertisseuse 


| refroidir par dilatation 
déchet à faible activité; résidus 


fluide de refroidissement; réfrigé- 
rant; refroidisseur 

anneau de refroidissement 

canal de refroidissement 

serpentin de refroidissement 

taux d'extraction de chaleur 


sodium de refroidissement 
circuit de refroidissement 
temps de désactivation 


tour de refroidissement 

système de соогЧоппёез 

particules coordonnées 

cuivre 

‚ copiécipitation 

¦ coracite 

i ceur; noyau central; :пііси multi- 

| plicateur; milieu actif (pile); ёте 

¦ (cartouche de combustible}; par- 

tie centrale (plaque) 

' ensemble actif; milieu multiplica- 
teur: ensemble du cœur 

surface de séparation entre le ceur 
et la couche de récupération 

surface extérieure du cœur 

canal passant dans le cœur 


plan de réseau actif 


| matériaux du cæur; matière fissile; 
matière constituant le cœur 


cuve intérieure; cuve contenant le 
cæur 


champ Һёйсо!да! 


rayonnement corpusculaire 
temps de correction 
inhibiteur de corrosion 


résistance å ła corrosion 
fluide corrosif 
abondance cosmique 


rayonnement cosmique 
rayon cosmique 


Cosmotron 


barrière de Coulomb; barrière cou- 
1отЬеппе 


rayon de № barrière de Coulomb 


champ de Coulomb; champ cou- 
lombien 


forces de Coulomb 


interaction coulombienne; interac- 
tion due aux forces de Coulomb 


aplatissement coulombien 
barrière de роет de Coulomb 


énergie potentielle coulombienne 


converter (converter reactor) 


. cool by expansion (to) 
. cool waste 


. coolant 


. ‘volant annulus 
‚ coolant channel 
. cooling coil 
. cooling rate 


. cwolıng sodium 
. cooling system 
. cooling time 


. cooling tower 

. coordinate system: 

. coordinated particles 
. copper (Cu) 

. со-ргесіркайіол 

. согасие 

. соге (of reactcr) 


. core assembly 
. core-blanket interface 


. core boundary 
. соге channel 
. core lattice design 


. core material 
. core tank 
. corkscrew (helical) field 


. corpuscular radiation 
. correction time 
. corrosion inhibitor 


. corrosion resistance 
. corrosive fluid 
. cosmic abundance 


. cosmk radiation 
. cosmic гау 

. cosmic ray shower; see: shower 
. Cosmotron; see айо: proton- 


synchrotron 


. Coulomb barrier 


. Coulomb barrıer radius 
. Coulomb field 


. Сооют forces 
. Coulomb interaction 


. Coulomb oblateness 
. Coulomb potential barrier 


- Coulomb potential energy 


355. 


ж»‏ كولوني 


نصف قطر الحاجر الكولوني 
حقل كولوني 


قوى كولونية 
تفاعل كولوني 


вых‏ كولوني 
حاجز الكمون الكولوني 


tp pigs طاقة كامنة‎ 


critical state [С 442] 


coulomb repulsion [С 399] 


кулоновское отталкивание 


кулоновская сила отталкива- 
ния 


дозиметр на скорости счета 
счетчик 


протывоточная центрифуга 
противоток 


эффективность счетчика 


диапозон счетчика 


счетная трубка 

импульсная ионизационная KA- 
мера 

скорость счета 


измеритель скорости счета 


число отсчетов в минуту 


вавимосвязанный эффект; свя: 
занный эффект; эффект взаи- 
мосвязывання р 


связь 

конденсатор связи 
константа связи 
полная связь 


ковалентная связь 
трещина; раарыв 
ползучесть 

ползучесть; крип 
волосная трещина 

крит 

критическая совокупность 


геометрическнӣ параметр; кри- 
тический лапласиан 

критическая де омация 

критическая әнер т деформа- 
ции 

критическая энергия 

критическое уравнение 

опыт (с реактором) в критиче- 
ском режиме; критический 
опыт 

критическая энергия деления 

критическая высота 

критическая нагрузка 


критическая масса 

критическый оргаи; важный 
орган 

критическая точка 


критический радиус 


критический реактор 

критическое капряженые при 
среве 

критмческые размеры 


критическое состояние 


repulsión de Coulomb 
fuerza de repulsión de Coulomb 


menitor 
contador 


centrifuga de contra-corriente 
contracorriente 


eficiencia del contador 


rango de potercia medida con con- 
tador К 


tubo-contador 
cámara de ionización бе impulsos 


número de impulsos por unidad de 
tiempo 
integrador 


cuentas por minuto 


efeclo de acoplamiento 


acoplamiento 

condensador de acoplamiento 

constante de acoplamiento 

acoplamiento global; acoplamiento 
total 

enlace covalente 

grieta 

fluencia 

fluencia 

rozamiento 

crit 

conjunto critico; montaje critico; 
mezcla critica 


laplaciano critico 
deformación critica 
energia critica de deformación 


energia critica 
ecuación critica 
experiencia critica 


energia critica de fisión 
altura critica 
carga critica 


таза critica 


órgano critico 


punto critico 

radio critico 

reactor critico 

tensión crítica de corte 


tamaño crítico 
estado ctico 


répulsion coulombienne 
force тёрџіѕіуе de Coulomb 


dosimètre à taux de comptage 
compteur (Geiger) 


centrifugeuse à contre-courant 


écoulement à contre-courant; con- 
trecourant 


rendement du compteur; effet utile 
du compteur 


régime de compteur; (fonctionne- 
ment à flux très faible) 

tube-compteur 

compleur а chambre d'ionisation 


taux de comptage; vitesse de comp- 
tage 

appareil de mesure du taux de 
comptage; intensimètre 


coups par minute (coups/mn) 


effet couplé; effet de couplage 


couplage 
condenseur de couplage 
constante de couplage ' 


accouplement global; accouplement 
total 


liaison covalente 
fissure 

fluage 

fluage; grimpement 
corrosion de surface 
crit (masse critique) 
ensemble critique 


laplacien critique 


déformation limite; déformation 
critique 
énergie de déformation limite 


énergie critique 

équation critique 

expérience critique; montage cri- 
tique 


valeur limite de l'énergie de fission 

hauteur critique; hauteur limite 

chargement permettant la diver- 
gence; chargement critique 

masse critique 

organe crilique; organe essentiel 


point critique 

rayon critique 

pile à l'état critique 

effort limite de cisaillement 

taille critique; dimensions critiques 
conditions critiques; état critique 


399. Coulomb repulsion 

400. Coulomb repulsive force 

401. count rate dosimeter 

402. counter (Geiger); see айо: Gei- 
ger counter 

403. counter-current centrifuge 

404. counter-current flow 

405. counter eficiency 

406, counterflow; see: counter- 
current flow 

407. counter range (of reactor opera- 
tion) 

408. counter tube 

409. counting ionizetion-chamber 

410. counting rate 

411. counting rate meter 

412. counts per minute 

413. country rock; see: native rock 

414. coupled effect 

415. coupling 

416. coupling condenser 

417. coupling constant 

418. couplirg in the large 

419. covalent bond 

420. crack 

421. creep 

422. creeping 

423. crevice (corrosion) 

424. crit 

425. critical assembly 

426. critical buckling 

427. critical deformation 

428. critical deformation energy 

429. critical energy 

430. critical equation 

431. critical experiment 

432. critical fission energy 

433. critical height 

434. critical loading 

435. critical mass 

436. critical organ 

437. critical point 

438. critical radius (of bare, spherical 
reactor) 

439. critical reactor 

440. critical shear stress 

441. critical size 


442. critical state 


АШ‏ كولوني 
قوة التنافر الكولوني 
مجراع بمعدل العد 
Аж‏ غايغر 

نابذة ذات تيار مضاد 
جريان ضد التيار 


مردود العداد 


مفعول الاقتران 


اقتران 

مكثفة الاقتران 

ثابت الاقتران 
اقتران شامل 

رابطة تشاركية 
شرع 

زحف 

شر تأكلي 

كتلة حرجة 

مجموعة حرجة 
لبلامي حرج 

تضوه حرج 

طافة التشوه الحرج (الحدي) 
АЙЫ)‏ الحرجة 
معادلة الحالة الحرجة 
تجريب حرج 


القيمة الحدية لطاقة الانشطار 
ارتفاع حدي 

تحميل حرج 

كتلة حرجة 

ghi عضو‎ 

نقطة حرجة 

نصف القطر الحرج 


مفاعل حرج 
اجهاض القص الحدي 


المقاس الحرج 
АДАЛ‏ الحرجة 


cyclic electrolysis [С 485] 


критическая температура 


критическая скорость 

Критическое состояние; 
тичность 

коэффициент критичности 

скрещивать(ся); смешение; 
скрещивание; гибрид; свяль; 
сцепление 

поперечная связь 


кри- 


точка крестовины 
эффективное сечение 


эффективное сечение ядерного 
деления 


эффективное сечение для деле- 
ния урана 


эффективное сеченне ядерной 
реакции 

перекрестный член 

кроссинг-овер; кроссовер; пе- 
рекрест 

тигель 

сырая руда 

толчение 

кристаллический счетчик 

кристаллический детектор 


кристаллическая решетка 

кристаллический монохрома- 
тор 

кристаллический спектрометр 

кристаллические материалы 


кубическая решетка 

суммарная доза; кумулятииная 
доза 

купроотунит 

купросклодовскит 

купроуранит 

чашкообразная центрифуга 

кюри 

кюрит 

кюрий 

вихрь (ротор) поля; циркуля- 
цил 

сшатие тока 


плотноеть тока 

распределение тока 

фракция 

пороговое расстояние, рассто- 
яние (экранирования) экра- 
нировки; экравирующее pat- 
стояние; расстояние +обре- 
вания» 


пороговый вход; пороговая 
входпая мощность 


указатель пороговой мощности 


запирающее напряжение 
кожная эпителнома 
циклический электролиз 
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température critique; température | temperatura critica 


velocidad critica 


criticalidad; estado critico; punto 
critico 


factor de criticalidad 
cruzamiento 


enlaces mutuos; enlaces cruzados; 
enlaces secundarios 


Punto de cruzamiento 
sección eficaz 
sección eficaz para la fisión nuclear 


sección eficaz para la fisión del 
uranio 


sección cfieaz «de una reacción 
nuclear 
término mixto 


sobrecruzamiento; intercambio 
factorial 


crisol 

mineral crudo 
trituración 
contador a cristal 
detector a cristal 


red de cristales 
monocromador de cristal 


espectrómetro de cristal 
materia cristalina 


red cúbica 
dosis acumulativa 


cuprautunita 
cuprosklodowsquita 
cuprouranita 

centrifuga de recipientes 
curie 

curita 

сипо 

rotacional; rotor 


constricción de la corriente 
densidad de corriente 
distribución de la corriente 


fracción; corte 
distancia de blindaje 


potencia de соме 
indicador del nivel de corte 
tensión de corte 


epitelioma cutáneo 
electrólisis ciclica 


limite 
vitesse critique 
divergence; état critique 


paramètre de la divergence 
hybridation 


réticulation; liaison entrechainée; 
pontage; liaison transversale 


Point de croisement 
section efficace 


section efficace pour la fission 
nucléaire 


section efficace pour la fission de 
l'uranium 

section efficace pour une réaction 
nuckaire 

terme mixte 

crossing over; enjambement 


creuset 
minerai brut 
concassage 
compteur à cristal 
détecteur ё cristal 


réseau cristallin 
monochromateur à cristal 


spectromètre à cristal 


corps cristallisé; matière à l'état 
cristallisé; matière cristalline 


réseau cubique 
dose cumulatice 


сирго-ашипіе 
cupro-sklodowskite 
cupro-uranite 
centrifugeuse А godets 
curie 

curite 

curium 

rotationnel 


resserrement du courant; striction 
du courant; étranglement du 
courant 


densité de courant 
distçibution du courant 
fraction 

tayon de l'efet d'écran 


puissance de coupure; puissance 
d'obscuration 


indicateur du niveau de coupure; 
indicateur de niveau «tout ou 
rien » 


tension de coupure 
epithélioma cutané 
électrolyse en circuit fermé 


critical temperature [C 443} 


. critical temperature 


. critical velocity 
. criticality 


. criticality factor 
. cross 

. cross linking 

. cross-over point 
. cross section 


. cross section for nuclear fission 


. cross section for scattering; see: 


scaltering cruss section 


. cross section for uranium fission 


. cross section of 4 nuclear reac- 


tiorı 


. Cross term 
. crossing over 


. crucible 


crude ore 


. crushing 
. crystal counter 
. crystal detector {conduction 


detector) 


. Crystal lattice (crystal grating) 
. crystal monochromater 


. Crystal spectrometer 
. crystalline material 


. cubic lattice 
. cumulative dose 


. cuproautunite 

‚ cuprosklodowskite 

. cuprouranite 

. Cup-type centrifuge 

. curie 

. сигие 

. curium (Ст) 

. сий (rotor; rotation) (of vector 


field) 


. current constriction 


. current density 

. current distribution 

. cut (ir distillation, etc.) 

. cut-off (or screening) distance 


(collisions in plasma) 


. cut-off input 


cut-off level gauge 


. cut-off voltage 
. cutaneous epithelioma 
485. 


cyclic electrolysis 


482. 


درجة الحرارة الحرجة 


Ав Ае 
حرجية‎ 
عامل الحرجية‎ 


ом 


ارتباط متصالب 


المقطع الفعال 
المقطع الفمال للاتشطار النووي 


المقطع الفعال لانشطار اليور انيوم 
المقطع الفعال لتفاعل نووي 


эъ‏ مختلط 
تعابر 


عداد بلوري 

كاشف بلوري 

شبيكة بلوبية 

موحد تواتري ذو بلورة 
مطياف بلوري 

مادة متبلورة 

شبيكة مكعبة 

جرعة تراكمية 


كبروتونيت 
كبروسكلودو فسكيت 
كبرويورانيت 

نابذة ذات كؤوس 
كوري 

БТ 

كوريو م 

ля 


تضيق التيار 

лел كثافة‎ 

Л توزع‎ 

ца 

مسافة الحيلولة ( دون الاصطدام في البلازما 


قدرة المنع 
مؤشر المنع 
توئر المنع 


ظهاروم جلدي . ورم ظهاري جلدي 
التحليل الكهربائي المظق 


суюразтайс inheritance |C 500] 
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циклоидальное движение; 
цяклоидальный дрейф 


циклотрон 
циклотроннан угловая частота 
циклотронный пучок 
циклотронное управление 
циклотропнал частота 
циклотронный радиус 
цилиндрическое поле 
цилиндрическая геометрия 
цилиндрический реактор 


источиик в риде цилиндриче- 
ского слоя 


цилиндрическая ударная волна 
циртолит 
цитоплазма 


цитоплазматическая Hacen- 
ственность 


trayectoria cicloidal 


ciclotrón 

frecuencia angular ciclotrónica 
haz del ciclotrón 

ecuación ciclotrónica 

, frecuencia ciclotronica 

| radio cicłotrònico 

сатро cilindrico 

geometria cilindrica 

reactor cilindrico 

fuente рейсшаг cilindrica 


onda de choque cilindrica 
cirtolita 

citoplasma 

herencia citoplasmica 


fréquence angulaire de cyclotron 


source (de neutrons) en couche 


= 


trajet сусЇо!да1 


cyclotron 


faisceau de cyclotron 
équation de cyclotron 
fréquence de cyclotron 
rayon de cyclotron 
champ cylindrique 
géométrie cylindrique 
réacteur cylindrique 


cylindrique 
onde de choc cylindrique 
cyrtolite 
cytoplasme 
hérédité cytoplasmique 


cydoidal “ walk ” {С 486] 


486. cycloıdal “ walk 7 (of particles 
in plasma) 
487. cyclotron 


488. cyclotron angular frequency 

489. cyclotron Беат 

490. cyclotron equation 

49}. cyclotron frequency 

492. cyclotron radius (plasmas) 

493. cylindrical field (axial field) 

494. cylindrical geometry 

495. cylindrical reactor 

496. cylindrical shell source (of 
neutrons) 

497. cylindrical shock wave 

498. cyrtolite 

499. cytoplasm 

500. cyt1oplasmatic inheritance 


р 
| 


مسار دحروجي (للجسيمات في البلازما ) 


سكلترون 

التواتر الزاوي السكلتروني 
حزمة سكلترونية 

معائلة سكلترونية 

تواتر سكلتروتي 

نصف القطر السكلتروني 
حقل محوري 

هندسة اسطوانية 

مفاعل اسطواني 

ама‏ نتروني قشر ي اسطواني 
موجة صدم اسطوانية 
سرتوليت 

سيتوبلازما a‏ هيولة 

وراثة سيتوبلازمية (هيولية ) 


Russan — Russe 
Ruso — По-руссья 


aMOpPTHZM pC, 
амортизация 

коэффициент затухания 

коэффициент опасности 

опасный реактор 

опасное излучение 


темновой ток 
данные 


запоминающее устройство; Ha- 
копление данных; устройство 
для накорления данных 


определение возраста 


дочерняя активность 


дочерний элемент 


дочернее ядро 


дочерний продукт 


давидит 
время нечуиствительности 
деаэратор 


расстояние экранирования; 
длина экранированин 


дебаевскап температура 
декадная пересчетнан схема 


ценочка распада; радиоактив» 
ный ряд 

канал распада 

поєтоянпан распада 


кривап распада 

продукт распада; вторичная 
частица 

скорость распада 

сила раєпада; интенсивность 
распада 

времн спадания 


ламедление 
очистка 
коэффициент читки 


показатель очистки 

очистка плутония 

SABO по очистке 

развизыцание 

ayant 

пыснечинапие, успокоение, pad- 
puka 

отклопающий ефрект; эффект 
отклонении 

Phone 


затухание, 


Spanish — Espagnol 
Español — По-испански 


amorliguacion; amortiguamiento 


coeficiente de amortiguación 
coeficiente de peligro 
reactor peligroso 

radiación peligrosa 
corriente de fondo 

datos 


almacenamiento de datos 


determinación de dades 

actividades generauas 

elemento descendiente; 
hijo 

núcleo descendiente; núcleo hijo 

producto derivado; producto hija 


elemento 


davidila 
tiempo muerto 
desgasificador 


distancia de blindaje ; distancia de 
Debye 

temperatura de Debye 

escalimetro decimal; registrador de 
escala decimal 

cadena de desintegración 


canal de desintegración 
constante radiactiva 


curva de desintegración 
producto de desintegración 
velocidad de desintegración 


fuerza de desintegración 
tiempo de desintegraciór 


deceleración 
descontaminación 
coeficiente de descontaminación 


indice de descontaminación 
descontaminación del plutonio 
instalación de descontaminación 
desacoplamiento 

de; en D 

desexcitación 


efecto de desviacion 


деЛехібл; desviación 


French — Français 
Francés -- По-францизски 


dispositif d'enregistrement des don- 
nées; mémoire 


datation; datage radioactif 

activités engendrées 

élément engendré; descendant; pro- 
duit de filiation 

noyau engendré; noyau résiduel 


produit de filiation; descendant; 
dérivé radioactif 


. davidite davidite 
. dead ume (п a counter) temps mort 
. deaerator dégazeur 


distance de Debye; rayon de Debye 


température de Debye 
échelle de dix; échelle décimale 


chaine де dêsintégration; chaîne de 
décroissance; famille radioactive 


voie de désintégration 
constante de désintégration 


screening 


English — Anglais 


ШТ По-английски 
. damping amortissement 
. damping coefficient coefficient d'amortissement 
. danger coefficient coefficient de danger 
т, П 

dangerous pile (unsafe pile) pile dangereuse 

dangerous radiation rayonnement dangereux 
. dark current courant parasite 

data données; valeurs expérimentales; 

résultats 


. data storage 


. dating 
. daughter activities 
. daughter element 


. daughter nucleus 
. daughter product 


see: 
length 


„ Debye shielding distance 


. Debye temperature 
. decade scaler 


decay chain 


. decay channel 


ме ڪي ها‎ wr 


‚ Debye Jength; 


tegration constant; гафіоас- 
tive constant; transformation 
constant 

courbe de décroissance (radıoac- 
tive) 

produit de désintégration 


. decay rale vitesse de decroissance radioactive 

. decay strength force de désintégration 

. decay ите temps de аёсгоіѕѕапсе; période 
d'exunction 

‚ deceleration décélération 

. decontamination décontamination 


facleur de décontamination; rap- 
port de décontamination 


indice de décontamination 
dêcontamination du plutonium 


. decontamination plant usine de décontamination 
. decoupling Чёсоир1аде 

‚ dee (cyclotron) О; dé; dee 

. de-excılatıon désexcitation 


effet de дёміацоп 


deletion deviation 


. decay constant; see also: disin- 


. decay curve 


. decay product 


. decontamination factor 


. Чесошапипапоп index 
. decontamination of plutonium 


. Чейесипь effect tol û collision) 


Arabe- Агас + 


р 


اشعاع خطر 
تيار تشورش 


مخزن معطيات 


tat 
نشاطات وليدة‎ 
وليد‎ ла 


نواة وليدة 

ناتج وليد 

рдо 

زمن میت 

طارد الغاز 

طول الحجب 

مسافة ديباي الواقية 


درجة هحرارة ديباي 
سلم عشري 


مسرى نصفي في الممكلترون 
زوال الاثارة 


مفعول الحرف او الاتخراف 


әл Шул 


deflection distribution curve [0 40] 28 detector [D 85] 
ЧА А توزع‎ шым . deflection distribution curve courbe de distribution de ia dévia- | curva de distribución de la desvia- | pusana распределения откло- 
tion сібп нений 
مدة الاتحراف‎ . deflection time temps de deflection tiempo де desviación премя отклонения 
حارف‎ . deflector ёйессиг deflector дефлектор 
عصابة التشوه‎ . deformation band bande de déformation banda de deformación полосы деформацик 
تشوه عند النقطة السرجية‎ . deformaJion at saddle point déformation au со] deformación en el punto de спзШа- | деформация в седлообразной 
dura точке 
JAU اعصار مزيل‎ . degaser cyclone cyclone de dégazage ciclón desgasificador циклон дегазирования 
Чы انحطاط‎ . degradation of energy dégradation d'énergie degradación de la energia рассеяние энергин 
لرجه الحرية‎ . degree of freedom degré de Jiberté grado de libertad степень свободы 
ой? درجة‎ . degree of ionization (of gas, | degré d'ionisation grado де ionización степень ионизации 
plasma) 
درجة التوغل‎ . degree of penetrance degré de рёпёїгапсе grado de penetrancia степень проникновения; сте- 


пень пронннания; степень 
фенотипического проявления 


delay distribution function fonction de distribution du retard | función де distribución de retardos | функция распределения 3a-‏ . تابع توزع التأخر 
держки {запаздывания}‏ 

љол قاط خط‎ . delay line clipper écrêteur а ligne de retard recortador a linea de retardo ограничитель линин задержки 
تطابق متأخر‎ . delayed coincidence соїпсїйспсе retardée coincidencia retardada задержанное совпадение 


delayed-critical (reactor) critique pour les neutrons retardés | critico рага neutrones гсіагдайоѕ; | запаздывающе-критический‏ . حرج ازاء النترونات المتأهرة 
critico retardado‏ 


. delayed fission neutron; see: 
delayed neutron 


delayed neutron neutron retardé neutrón retardado запаздывающий нейтрон‏ . نترون متأخر 
запаздывающих‏ السو ين delayed neutron emitter émetteur de neutrons retardés emisor de neutrones retardados‏ . مصدر نترونات متأخرة 
8 
delayed particle particule retardée particula retardada запаздывающая частица‏ . جسیم ж‏ 
delorenzite delorenzite delorenzita делоренцит‏ . ديلور ч‏ 
мА . dematerialization (degradation | dématérialisation desmaterialización аннигиляция‏ المادة 
of matter)‏ 
Jaaha . denaturant dénaturant desnaturalizante денатуратор‏ 
denaturation dênaturation desnaturalización денатурирование‏ . افساد 
denaturation of nuclear fuel dėnaturation du combustibie nu- | desnaturalización del combustible | денатурирование пдерного ro-‏ ‚ افساد الوقود النووي 
ckaire nuclear рючего‏ 
denatured fuel combustible dénaturé combustible desnaturalizado денатурированное горючее‏ . وقود فاسد 
denatured nuclear fuel combustible посіќаіге дёпаќигё combustible nuclear desnaturali- | денатурированное ядерное ro-‏ . وقود نووي فاسد 
zado рючее‏ 
dendrite dendrite dendrita дендрит‏ . تقصن 
densitometer densitomètre densitómetro денситометр‏ . مقياس الكثافة 
density gradient gradien Че la densité; variation de | gradiente de la densidad градиент плотности‏ . تدرج الكثافة 
densit‏ 
density temperature coefficient | coefficient de température de la den- | coeficiente de temperatura de Ja | температурный коеффицнент‏ المعامل آلحراري للكثافة 
sité densidad плотности‏ 
depleted material matiére épuisée; matière appauvrie tuba agotada; substancia ет- | истощенное вещество‏ . مادة مستنفذة 
pobreci‏ 
depletion appauvrissement agotamiento обеднение‏ . استنفاذ. АШ!‏ 
deposit (mineral) gisement; gite yacimiento месторождение‏ „ مكمن 
deposit of secondary origin gisement d'origine secondaire yacimiento бе origen secundario | месторождение 10‏ . مكمن ثانوي Laii‏ 
происхождения‏ 


ike جرعة‎ . depth dose dose profonde dosis profunda глубокап доза 


design étude; projet; conception; plan; | proyecto; diseño проект; расчет; план‏ . تصميم ' رسم 
dessin‏ 
design power puissance théorique prévue potencia de diseño расчетная мощность‏ . الاستطاعة المتوقعة 


. desintegration chain; see: decay 
chain 
نتع‎ ‚ desorption désorption desorcién дезорбция 
( حمض ربعي نووي منفوص الأكسجين‎ . desoxyribonucleic acid (DNA) | acide désoxyribonucléique (АЮМ№) | асїдо desoxirribonuckico (DNA) и KaL- 
лота 
كشف . استكشاف‎ . detection détection; dépistage detección обнаружение; выявление 
معامل الكشف‎ . detection coefficient {of an in- [coefficient de détection coeficieme de detección коэффициент детектирования 


strument) 
كشف النترونات‎ . detection of neutrons détection des neutrons detección de los neutrones обнаружение нейтронов 
كشف الجسيمات النووية‎ . detection of nuclear particle détection de particules nucléaires | деїессїбп de particulas nucleares | обнаружение пдерной частицы 
كشف الاشماع‎ ‚ detection of radiation détection du rayonnement detección de la radiación обнаружение радиации 


detection of radioactivity détection de la radioactivité detección de la radiactividad обнаружение радиоактивности‏ ‚ كشف النشاط الاشعاعي 
detector détecteur detector детектор‏ . كاشف 


diffusion of neutrons [0 133] 
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уменьшение (ослабление) гене- 
тической приспособленности 


pérdida де зіп- | расстраивание; расстройка 


насыщенная дейтерием мишень 
дейтерид 
дейтерий 


дейтериеное топливо 
дейтериевый гая; газ дейтерия 
окись дейтерия 


дейтериевая плазма 
давление дейтерия 

дейтон 

дейтонный пучок 
дейтронная бомбардировка 


плотность дейтронов (п. дейто- 
нов); дейтронная плотность 


{реакция} срыв(а} нунлона с 
дейтрона 

опытный реактор 

отклоненне 

девиндтит 

диагноз 

дизмагнитность; диамагнетизм 

дизлентрическан постоянная 

разностлое уравнение 


коэффициент дифференциаль- 
пого поглощения 


дифференциальное эффектив- 
ное сечение 
дифференциальная иониза- 


циониая камера 
дифференциальный показатель 

восстановления 
лейкоцитарная формула 


дифференцирующая схема 
(цель) 

дифракционнан решетка 

днфракционный прибор 

дифракционная картина 

дифракционный максимум 


дифракционное рассеяние 
прошедший газ 
диффузная граница 
диффузное рассеяние 


рассеиватель 

диффузия 

диффузнонный барьер 

коэффициент диффузии 

диффузионный ток 

уравнение диффузии 

диффузнонное ядро 

диффузионнан длина 

скорость потери диффузией; 
скорость диффузионных по- 
терь 

диффузия тепла 

диффузия нейтронов 


altération de l'aptitude génétique; | alteración de la aptitud genética 


desintonizacién; 
тота 

blanco соп deuterio 

deuteruro 

deuterio 


combustible de deuterio 
gas de deuterio 
óxido de deuterio 


plasma con deuterio 
presión del deuterio 
deuterón 

haz de deuterones 
bombardeo соп deuterones 
densidad de deuterones 


г ptura del deuterón; efecto Oppen- 
heimer-Phillips 

reactor de desarrollo 

desviación 

dewindtita 

diagnosis 

diamagnetismo 

constante діеіёсігіса 

ecuación عل‎ diferencias 


velocidad de absorción diferencial 
sección eficaz diferencial 

cámara de ionización diferencial 
rapidez diferencial de recuperación 


fòrmula leucocitaria 
circuito diferenciador 


red de difracción 

instrumento de difracción 

diagrama de difracción 

pico de difracción; máximo de di- 
fracción 

dispersión difractiva 

gas difundido 

Hmite difuso; contorno difuso 

dispersión difusa; fondo continuo 
de dispersión 

difusor 

difusión 

barrera de difusión 

coeficiente de difusión 

corrieme de difusión 

ecuación de difusión 

núcleo de difusión 

longitud de difusión 

velocidad de pérdida por difusión 


difusión de calor 
difusión de neutrones 


détérioration de l'aptitude géné- 
tigue 
désaccord; perte de l'accord 


cible à deutérium 
deutérure; hydrure lourd 
deutérium 


combustible au deutérium 
gaz de deutérium; deutérium gazeux 
oxyde de deutérium 


plasma а deutérium 

pression du deutérium 
deutéron 

faisceau de deutérons 
bombardement раг deutérons 
densité de deutérons 


cassure du deutéron en vol; rupture 
du deutéron en vol 


pile destinée à des études de déiail 
écart; déviation 

dewindtite 

diagnose 

diamagnétisme 

constante diélectrique 

équation aux différences 


taux d'absorption différentiel; rap- 
port d'absorption différentiei 
section efficace élémentaire 


chambre d'ionisation différentielle 
écart des vitesses de guérison 


formule leucocytaire 
circuit différentiateur 


réseau de diffraction 

appareil à diffraction 

diagramme de diffraciion 

pic de diffraction; maximum de 
diffraction 


dispersion par diffraction 

gaz diffusé 

fromière diffuse; contour imprécis 
dispersion diffuse 


diffuseur 

diffusion 

barrière de diffusion 
coefficient de diffusion 
courant de diffusion 
équation de diffusion 

noyau intégral de diffusion 
longueur de diffusion 
quantité perdue par diffusion 


diffusion de {а chaleur 
diffusion des peutrons 


deterioration of genetic fitness [D 86] 


86. deterioration of genetic fitness 


87. detuning (of cavity resonator) 

88. deuterated target 

89. deuteride 

90. deuterium; see also: heavy hy- 
drogen 

9}. deuterium fuel 

92. deuterium gas 

93. deuterium oxide; see або: heavy 
water 

94. deuterium plasma 

95. deuterium pressure 

96. deuteron (British: deuton) 

97. deuteron beam | 

98. deuteron bombardment 

99. deuteron density (deuteron раг- 
ticle density) 

100. deuteron stripping 

101. development reactor 

102. deviation 

103. dewindtite 

104. diagnosis 

105. diamagnetism 

106. dielectric constant 

107. difference equation 

108. difference number; see: neutron 
excess 

109. differentia) absorption rate 

110. differential cross section 

ИГ. differential ionization chamber 

112. differential recovery rate 

113. differential white (blood) count 

114. differentiating circuit 

1/5. diffraction grating 

116. diffraction instrument 

117. diffraction pattern 

118. diffraction peak (diffraction 
maximum) 

119. diffraction Scattering 

120. diffusate (gas) 

121. diffuse boundary 

122. diffuse scattering 

123. diffuser 

124. diffusion 

125. difusion barrier 

126. diffusion wwefficient 

127. diffusion current 

128. diffusion equation 

129, diffusion kernel 

t30. diffusion length 

131. diffusion loss rate 

132. difusion of heat 

133. diffusion of neutrons 


تردي الكفاءة الورائية 
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تبعثر انعراجي 
du јал‏ 
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مهامل الانمثار 
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معدل الخصاره بالانتثار 


ал уь шш 
انتثار النترونات‎ 


А‏ . أوصيفة الكريات البيض 


disintegration particle [Р 177] 


диффузионный насос 
скорость диффузии 
время диффузии 
снорость диффузии 


цифровая вычислительная ма- 
шина 

цифровой умножитель 

разбавитель 

разбавленный реактор 


безразмерный параметр nene- 
ния 


безразмерная переменная 
диплоид 


дипольное электрическое поле; 
электрическое поле диполя 


дипольное поле; поле диполя 
дипольное магнитное поле 


момент диполи 


прямое преобразование (лучи- 
стой энергии) в электроэнер- 
гню; непосредственное прев- 
ращение (ядерной энергия} в 
электрическую энергию 

усилитель направленного тока 

непосредственное превращение 
(энергии синтеза) в электры- 
чество 


непосредственная потеря энер- 
гии; прямая потеря энергия 


прямое нэлучение 
направленная корреляция 


направленный поток 
ущерб; недостаток; невыгода 
коэффициент невыгоды 


дисковый источник 
ось разряда 

разрядный ток 
раарлдиый промежуток 


раарядиый импульс 

разрядная трубка 

выбрасывание атома; смещение 
атома 

эффект выбрасывания атома 


дискретное воабужденне 
распадаться 
распад 


коэффициент распада; постонн- 
нап распада 
электрон ядерного распада 


энергия ядерного распада 


частица pito ka 


bomba de difusión 
velocidad de difusión 
tiempo de difusión 

velocidad de difusión 


cakulador digital 


multiplicador numérico 

diluyente 

reactor « diluido » 

parámetro adimensional de fisiona- 
bilidad 

variable no dimensional 

diploide 

campo ekctrico de dipolo 


campo de dipolo 
campo magnético de dipolo 


momento dipolar 


conversión directa (de la energia de 
radiación) en energia ekctrica 


amplificador de corriente continua 
conversión directa en electricidad 


pérdida de energia directa 


radiación directa 
correlación de dirección 


Aujo direccional 

desventaja 

factor de desventaja; factor de 
depresión del flujo 

fuente de disco 

eje de descarga 

corrieńte de descarga 

espacio de descarga; intervalo de 
descarga 


impulso de descarga 
tubo de descarga 
expulsión de un аюто 


efecto de expulsion de un átomo 
excitación discreta 

desintegrar 

desintegración 

constante de desintegración 
pectrón de desintegración 


energia de desintegración 


particula de desintegración 


pompe å diffusion 
taux de difusion 
temps de diffusion 
vitesse de diffusion 


calculatrice numérique; machine а 
calculer arithmétique 


multiplicatrice numérique 
diluant 

pile à combustible dilué 
paramètre numérique де fissilité 


variable numérique 
diplolde 
champ électrique de dipêle 


champ de dipôle 

champ magnétique dipolaire ; champ 
magnétique de аірбіе 

moment dipolaire; moment 
dipôle 

conversion directe (d'énergie de 
rayonnement) en énergie élec- 
trique 


de 


amplificateur à courant continu 
conversion directe en électricité 


perte directe d'énergie; quantité 
d'énergie directement perdue 

rayonnement direct 

corrélation en direction 


flux directionnel 
désavantage; infériorité 


facteur de désavantage; facteur de 
diminution de flux 


source en forme de disque 
axe de décharge 

courant de décharge 
intervalle de décharge 


impulsion de décharge 

tube а décharge 

création d'un dèfaut; expulsion d'un 
atome (dans un réseau cristallin) 


effet Wigner 

excitation discrète 

désintégrer 

désintégration 

constante de désintégration 
particule f ; électron عل‎ 4езииёвга- 


tion nucléaire 
énergie de désintégration писіёаіге 


рагиьшіе de dèsintėgration 


diffusion pump [D 134} 


cient 


meler 


. dimensionless variable 
. diploid 
. dipole electric field 


. dipole moment 


energy) into electrical energy 


direct electrical conversion (of 
fusion energy) 


distribution; 
angular distribution 


see: 


. directional flux 
. disadvamage 
. disadvantage factor (reactor de- 


sign) 


. disc source {of neutrons) 
. discharge axis 
. discharge current 


effect) 


. discrete excitation 

. disintegrate 

. disintegration 

. disintegration chain; see: radio- 


active series 


аспе ъспе» 


. Фыимевтаной of nucleus; see: 


nuclear disintegration 
diiniegratnion particle 


. diffusion pump 
. diffusion rate 

. diffusion time 
. diffusion velocity 

. diffusivity; see: diffusion coeffi- 


. digital computer 


. digital multiplicator 

. diluent 

. diluted reactor 

. dimensionless fissionability para- 


. dipole field 
. dipole magnetic field 


. direct conversion (of radiation 


. dırect current amplifier 


. direct energy loss 


‚ direct radiation 
. directional correlation 
. directional 


. discharge gap 


. discharge pulse 
. discharge tube 
. discomposition effect 


. discomposition effect (Wigner 


. disintegration constant 


. disintegration electron 


. dlhlcgtalıOn energy 
. disimegranon Гат у; see radio- 
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معدل JÈN!‏ 
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الخسارة المباشرة للطاقة 
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dose distribution [D 223] 


скорость распада 


альфа: распад 
бета-распад 
позитронный распад 


дислокация 
беспорядочное движение 


рассеяние 

смещенный заряд 
смещение 

правило смещения 
удаление; устранение 


разрывание 
варывающая сила 
риссениие экоргии 
скорость рассенния 


механина систем, ле гохраня- 
ющих знергию; механика пе- 
сохриплющих систем 


диссоциация 
энергия диссоциации 
растворение 


расстояние между двумя точ- 
ками 


далекое столкновение, оТда- 


ленное столкновении: 
перегонка 
перегонная колонна 


исканеппый реантор 
распределенный источник 
коэффициент распределения 
функция распределения 
коэффициент распределении 
распределитель 
расхождение; дивергенцкя, 
угловая расходимость 


расхождение поли; диценен- 
ции полн 


реактор с возрастающей Moug- 
ностью 

джалмаит 

дивертор 

доллар 

господстнующий характер 

доминаитнии мутация 

допалеропеьое уширение 


допплеронесий эфект 
доцилеровсвое смощение 


делилеренскан ширина 
дила; До инивка 
распределение дозы 


velocidad de desintegración 


desintegración alfa 
desintegración beta 


desintegración con emisión de posi- 
trones; desintegración positrónica 
dislocación 


movimiento desordenado; 
miento irregular 


dispersión 

carga desplazada 

desplazamiento 

ley de desplazamiento 

eliminación (de residuos); evacua- 
ción; descarga 

ruptura (de la molécula) 

fucrza disruptiva 

disipación de la energia 

velocidad de disipación 


movi- 


mecånica de los sistemas que disipan 
la energia; mecánica de los sis- 
temas no conservativos 


dissociación 

energia de disociación 
solución 

distancia entre dos puntos 


choque distante; colisión lejana 


destilación 


torre de destilación; columna de 
destilación 


reactor perturbado 

fuente distribuida 
coeficiente de distribución 
función de distribución 
coeficiente de partición 
distribuidor 

divergencia 


divergencia de un campo 
reactor divergente 


desviador 

jalmaita 

dólar 

caràcter predominante 
mutación dominante 
ensanchamiento Doppler 


efecto Doppler 


efecto Doppler; deriva por efecto 
Doppler) 


anchura debida аі efecio Doppler 
dosis 
distribución de la dosis 
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taux de décroissance 


désintégrauon alpha 
désintégration bêta 


désintégration В+; désintégration 
avec émission de positrons 

dislocation 

mouvement désordonné; mouve- 
ment irrégulier 

dispersion 

charge Фёр!асёе 

déplacement 

loi de déplacement 

élimination (des déchets); évacua- 
tion; enfouissement; décharge 

rupture (moléculaire) 

force disruptive 

dissipation de l'énergie 

vitesse de dissipation; 
іѕѕірёе 

mécanique des systèmes поп con- 
servatifs 


quantité 


dissociation 

énergie de dissociation 
dissolution 

distance entre deux points 


choc lointain; collision lointaine 


distillation 
colonne de distillation 


pile perturbée 

source non ponctuelle 
coefficient de partage 
fonction de distribution 
coefficient de distribution 
répartiteur 

divergence 


divergence d'un champ 


réacteur à chaîne de fissions diver- 
gente 

dėviateur 

djalmaite 

dollar 

caraclère dominant 

mulation dominante 

élargissement Doppler; étalement 
des raıes 

effet Doppler 


effet Doppler; variabon, dêrıve раг 
elfet Doppler} 


largeur due å l'effet Doppler 
dose 
distrıbution de l'irradiation 


non- 


dis- 


disintegration rate [0 178] 


e и 


disintegration rate 


disintegration series; see: radio- 


active series 


disintegration with emission of 


alpha-partıcles 


disintegration with emission of 


beta-particles 


. disintegration with emission of 


positrons 


. dislocation 
. disordered motion 


. dispersion 

. displaced charge 
. displacement 

. displacement law 
. disposal 


. disruption (of molecule) 

. disruptive force 

. dissipation of energy 

. dissipation rate (of heat, etc.) 


mechanics ; 
conservative mechanics 


. dissociation 

. dissociation energy 

. dissolving (dissolution) 

. distance between two poinis 


. distzuce of closest approach; 
minımum distance of 


See: 
approach 


. distant collision 


distillation 


. distillation column 


. distillauon tower; see  distilla- 


tion column 


. distorted pile 

. distributed source (of neutrons) 
. distrıbution coefficient 

. distribution function 

. distribution ratio 

. distributors 

. divergence 


. divergence of ذاع5‎ 
. divergent reactor 


. divertor 

. djalmane 

. dollar {unu of геасиупу} 
. domınant character 

. dominant mulation 

. Doppler broadening 


Dopple eect 
Doppie: shift, 
р!асешел{ 
Поррег width 
dosage; dose 
dose dıstributıon 


Doppler 


178. 
179. 


180. 


181. 


. dissipative 


220. 


221. 
222. 
223. 


شحنة مزاحة 

сма . ازاحة‎ 
СЫ قانون‎ 
с.с» 


فوة ممزقة 
تبدد Аш‏ 
سرعة التبدد 


ميكاتيك الجمل اللانحفاظية ( اللامحافظة ) 


مفاعل مضطرب 

ки‏ موزع 

معامل التوزع 

تايع التوزع . دالة التورع 
Ана‏ التوزع 

موزع 

تفرق . تباعد 


تفرق الحقل 
>Ч,‏ جامح 


حارف 

جلميت 

دولار зу)‏ بفاعلية المهاعل) 
iha‏ غالية 

طا 424% 

кз‏ دوبلر 


dah‏ دويلر 
انزياح دوبلر 


ЗА فض‎ АЙ 
جرعة‎ 
توزع ااجرعة‎ 


dysprosium [Р 266] 


кривая зависимости действия 
облучения от дозы; кривая 
«доза-эффект» 

дробление дозы; фракциониро- 
вание дозы 


мощность дозы 


дозиметр 
дозиметрия 

двойной бета-распад 

сосуд дважды плакированный 
двойная спиральная структура 
двухударный 

двухударное событие (явление) 
дублет 

удванвающая доза 

пермод сдваивания 


кольцевая трубка 


поток, направленный вниз; 
жидкость, стенающая вниз 


нейтрон с спыном, направлен- 
ным вниз 


период приостановки 
сливная труба 


сливной резервуар 
обогащение руды 
дрейф 

дрейфовое движение 


дрейфоввя скорость ; скорость 
дрейфа 

дрозофила; плодовая мушка 

сухая решетка 

сухая суспензия 


процесс для обработки сухим 
способом 


жидкий спинтиллятор с двумя 
каналами 

двойная решетка 

реактор двойного назначения 

фиктивный диффузор; мнимый 
диффузор 

ложное горючее; мнимое горю- 
чее 

дюмонтит 

отвал; табель руды 

сливной бак 


предохранительный клапан 


пернод облучення 
пылеулавливанме 


пылеулавливатель 
anana 

динамическая стабильность 
диспрозий 
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curva que representa сі efecto еп 
función de ia dosis; curva de 
dosis-efecto 


fraccionamiento бе la dosis 


dosificación; intensidad de la dosis; 
intensidad de irradiación 

dosimetro 

dosimetría 

desintegración beta doble 

recipiente con revestimiento doble 

estructura helicoidal doble 

de dos impactos 

fenómeno de doble impacto 

доке 

dosis бе duplicación 

periodo de duplicación; tiempo عل‎ 
duplicación 

tubo toroidal 


circulación descendente; flujo des- 
cendente 


neutrón de espin hacia abajo 


periodo de paralización; periodo 
de parado 

tubo de desage; conducción de 
desagûe 

tanque de desagûe 

ргерагасібп 

deriva 

movimierıto de deriva 


velocidad de deriva 


drosofila; drosophila 
red seca 

зизрепзібп seca 
tratamiento рог via seca 


centelleador liquido де doble canal 


тед doble 
reactor сор dobie finalidad 
difusor simulado 


conjunto de combustible simulado; 
falso conjuato de combustible 

dumontita 

vaciadero 

depósito de descarga; tanque de 
уасівдо 

válvulas de descarga 


periodo de irradiación 
acumulación de polvo; recogida de 
polvo 


extracior de polvo 
diada 

estabilidad dinámica 
disprosio 


courbe représentant l'effet en fonc- 
tion de la dose; courbe дозе-еЙе( 


fractioanement de la dose 


intensité d'irradiation; іоіерѕиё de 
dose 

dosimètre 

dosimétrie 

double désintégratıon bêta 

récipient А chemisage double 

siructure en spirale double 

8 deux coups 

phénomène А deux coups 

doublet 

dose de doublement 

période de doublement 


tube їогоїйа1 

courant de retour; courant descen- 
dant 

neutron à spin dirigé vers le bas 


période d'arrêt 
tuyau de vidange; conduit de vi- 
dange 


bac de vidange 

triage 

dérive 

dérive; mouvement de dérive; dé- 
placement 

vitesse de dérive 


drosophile 

réseau sec 

suspension sèche 
traitement par voie sèche 


scintilateur liquide à deux canaux 


тёзеап mixte; réscau double 
pile à deux fins 
diffuseur factice 


cartouche factice 


dumontite 

crassier 

réservoir de décharge; réservoir de 
vidange 

vanne de décharge 


durée de l'irradiation 

1. accumulateur des poussières; 
2. collecte des poussières; 3. dé- 
poussiérage 

dépoussiéreur 

dyade (opérateur tensoriel) 

stabilité dynamique 

dysprosium 


dose-effect curve [0 224] 


dose-effect curve‏ .224| منحني الأثر بدلالة الجرعة 


dose fractionauon 


. dose rale 


. dosimeter 

. dosimetry 

. double beta-decay 

„ لداع ءاط نامل‎ vessel 
. double helwal structure 
. double-hit (dose) 

. double-hit event 

. doublet 

. doubling dose 

. doubling time 


. “ doughnut ” (toroidal tube) 
. downflow 


. домп-оріп neutron 


. down time (plant out of ope- 


tation) 


. drain pipe 


. drain tank 

‚ dressing (of mineral ores) 
. drift; see: reactivity drift 
‚ drift motion 


„ drift velocity (ions in field) 


. drosophila 

. dry lattice 

. dry suspension 

. dryway process (dry process) 


. dual-channel liquid scintillator 


. dual lattice 
. duai purpose reacior 
. dummy diffuser 


. dummy fuei 
. dumontite 
. dump (mine dump) 


. dump tank 


. dump valve 
. duration of excited state; see: 


lifetime of excited state 


. duration of irradiation 
. dust collection 


. dust extractor 


dyad 


. dynamic stability 
„ dysprosium (Dy) 


225. 


تجزلة الجرعة 

شدة الجرعة 

مجراع . مقياس الجرعة 
قياس الجرعة 

تفكك بيتاوي مزبوج 
وعاء مزدوج الغلاي 
بنية لولبية مزدوجة 
جرعة على دفستّين 
حادثة على دفعّين 
ЕТ‏ 

الجرعة المضاعفة 
مدة المضاعفة 


أنيوب مبواري 


نترون سيينه نحو الأسفل 

مدة التوقف 

أنبوب تصيف 

خزان التصيف | 
نخب (الخامات 4441( (الركازات المعدنية) 
№ 45 الانجراف 

авла‏ الانجراف 

دروزوفيله. نباية الخل 

شبيكة جافة 

معلق جاف 

عملية جاف 

وماض سائل ذو СА‏ 

شبيكة ثنالية 

مقاعل مزدوج الغرض 

ناثر زائف 

وقود زائف 

ги 

خزان التصيف 

مكر التصيف 


مدا التشعيع 
تجميع АФА‏ 


Aaa نازع‎ 

др)‏ تنسوري) 
استقرار ديناميكي (دينامي) 
ديصير وسيوم 


эксцеятрический регулирую- 
щий стержень 


подогреватель; экономайзер 
вихревой ток; ток Фуко 


отек 
эффек-мвный атомный номер 


эффективное сечение вахзата 
эффективный заряд 
эффективная проводимость 


эффективная диэлектрическая 


постоянная 
эффективный полупервод 
(эффективное) макроскопиҹе- 


ское сечение 
тензор эффективной массы 
эффективное размножение 


эффективный коеффициент раз- 
множеная 


эффективная митенсивность NƏ- 
лучения 


эффективный радыус действия 


эффективное сечение резомаис- 
вого поглощения 


эффективный резонансный ин- 
теграл 
эффективный ант рассеяния 


эффективная площадь мишени 
эффективное значение 
эффективная длина волны 
эффективность 

вытекающий поток 
собственная фуннция 
собственная функция 
выброшенмая частица 


упругое столкновение 

упругое рассеямше 

поперечное сечешие упругого 
рассеяния 

упругость 

электрический ток 

электрический диполь 

электрическое поле 


напряженность электрического 
подя 


электрическая сила 
электрическая силовая линия 
электрическая энергия 
электрическое сопротивление 
электрическая искра 


barra бе mando excéntrica 


economizador 

corriente parásita; corriente de 
Foucault 

edema 

número atómico efectivo; número 
de carga efectiva 

sección eficaz efectiva бо captura 

carga real; carga cfectiva 

conductividsd efectiva 


constante dieléctrica efectiva 


periodo efectivo 
sección eficaz macroscópica efectiva 


tensor de masa efectiva 
multiplicación efectiva 
factor de multiplicación efectivo 


intensidad efectiva de radiación 
radio de acción eficaz 


sección ебсаг efoctiva de absorción 
para los neutrones de resonancia 


integral efectiva de resonancia 


fenómeno real de dis, „ón 


superficie eficaz del blanco 
valor real; valor efectivo 
longitud de onda efectiva 
fciencia; limiento 
ебоспіе; fiuyente 
función propia 
autovalor; valot propio 


Н Pela expulsada: рысы emi: 


colisión elástica; choque elástico 
di ión сйм 


barre de commande excentrique 


économiseur 
coumat de Foucault 


œdème 

numéro atomique effectif; nombre 
de charge effectif 

section efficace effective de capture 

charge гбеЦе; charge effective 

conductivité effective; conductivité 
réelle 


constante diélectrique effective 


période effective 

section efficace macroscopique effec- 
tive 

tenseur de masse effective 

multiplication effective 

facteur effectif de multiplication 


intensité efeçtive du reyonnement 


rayon d'action efficace; portée cfi- 
сасе 

section efficace effective d'absorp- 
tion pour les neutrons de гёзо- 
nance 

intégrale cffective de résonance 


phénomène réel de diffusion 


surface efficace de cible 
valeur réelle; valeur effective 
longueur d'onde effective 
rendement; efficacité 


collision élastique; choc élastique 
diffusion élastique 
section efficace de diffusion élastique 


азс 
courant électrique 
«рые électrique 
champ électrique 
intensité de champ électrique 


force électrique 

ligne de force électrique 
énergie électrique; électricité 
résistance électrique 
étincelle électrique 


Engish — Anglais 
Чи: — По-ангяыйскы 
1. ebigte; see: uranothallite 
2. eccentric control rod 


3. economizer 
. eddy current; Foucault current 


> 


5. edema 
6. оЯесиуе atomic number 


7. effective саршго cross section 
8. effective charge 
9. сбесиуе conductivity 


. effective dielectric constant (of 
plasma) 


11. effective half-life 

12. effective macroscopic cross 30с- 
tiou 

effective mass tensor 

effective multiplication 

effective multiplication factor 


n. 
14. 
15. 


16. effective radiation rate 


17. effective range (of force, etc.) 


effective resonance absorption 
cross section 


18. 


19. elective resonance integral 


effective scattering event 
. effective section for resonance; 
ее; resonance section 


ejected particle (emitted particle) 
. elastic collision 

elastic scattering 

32. elastic scattering croes section 


ثابتة العزل الكهرياني الفعلية 


) (أجل) النصف الفعلي (الدور‎ pas 
الجهري الفطي‎ Jail المقطع‎ 


йй АСА 
الفطي‎ ЈС عامل‎ 
الشدة الفعلية للاشعاع‎ 
المدى المجدي‎ 


مقطع الامتصاص النجاوبي Әй‏ 


تكامل التجاوب اللي 
ظاهرة التبعثر Мыл‏ 


electron multiplier tube JE 83] 
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electrical conductivity [E 43] 


электрическан проводимость. 


электроводность, удедьнан 
проводимость 

электрическое неустойчивое 
равковеске; злектричесная 


нейтральность 


переходное злентрическое HH- 
ление; переходной электри- 
ческий процесс 


электрод 
электроосаждение 


электродинамическое ‹.катие 


электродинамическая сила 
электролитическая ячейка 
электролитическая полировка 
электролитический раствор 
электромагнитное отшнуровы- 
вание 

электромагнитная энергия 
электромагнитное поле 
электромагнитная сила 


элентромагнитнал инерция 

электромагнитное взаимодей- 
ствие 

агрегат для электромагнитного 

разделеня нэотопов 

электромагнитная масса 
электромагнитный разделитель 
изотопов 


электромагиитное излучение 
элентромагимтное разделенне 


электромагнитная волна 

распространение электромаг- 
нитных золн 

элентрометр 

трубка электрометра. 

элентрон 

электроыный пучок 


захват электрона; захват Op- 
битального электрона 

заряд электрона; электронный 
заряд 

электронная зарядная плот- 
ность; плотность электрон- 
ного заряда 

электроныое облако 

собирәние электронов 

плотность электронов 


испускание электронов 
испуснатель электронов 


элентронный газ 

электронная пушка 
электронный удар 

трубка электронного умноже- 


ния 


о де los 
isótopos; espectrómetro de таза 


conductividad eléctrica 


neutralidad eléctrica 


fenómeno eléctrico transitorio; овсі- 


lación elèctrica 


elecirodo 


electrodeposición; depósito electro- 


litico 


estricción elecirodinámica; contrac- 
apreta- 


ción clectrodinámica; 
miento electrodinámico 


fuerza elecirodinámica 

célula electrolitica 

pulido elecirolitico 

solución electrolitica 

electromagnético;‏ مأك تمقاعرمة 
estricción electromagnética‏ 

energia electromagnética 

сатро electromagnético 

fuerza electromagnética 


inercia electromagnética 
ілісгассібп electromagnética 


aparato де separación electromag- 


nética de los isótopos 
masa ckctromagnética 
separador еіесіготав: 
radiación electromagnética 


separación electromagnética 


onda clectromagnética 


propagación de las ondas clectro- 
magnėti 


icas 
electrómetro 
válvula еюсибтего 
electrón 
haz electrónico 
captura de electrones 


carga del electrón; carga electrónica 


densidad de carga clectrónica 


nube electrónica 
recogida de elecirones 


densidad electrónica; densidad de 


los electrones 
emisión de electrones 
emisor de electrones 


gas de electrones; gas сіссігдпісо 


cañón de electrones 
choque сіесігбпісо 


válvula de emisión secundaria; tubo 


multiplicador de electrones 


conductivité électrique; сопдиси- 
lté électrique 


neutralité électrique 


phénomène électrique transitoire; 
oscillation électrique 


électrode 

dépôt par élecirolysc; dépôt élec- 
trolytique 

striction électrodynamique; contrac- 
tion électrodynamique; resserre- 
ment électrodynamique 

force élecuodynamique 

cellule électrolytique 

polissage électrolytique 

solution électrolytique 

resserrement électromagnétique; 
striction électromagnétique 

énergie électromagnétique 

champ électromagnétique 

force électromagnétique 


inertie électromagnétique 
interaction électromagnétique 


appareil de séparation électroma- 
gnétique des isotopes 

masse électromagnétique 

séparateur électromagnetique des 
isotopes; spectromėtre de masse 


rayonnement électromagnétique; ra- 
diation électromagnétique 
séparation éleciromagnétique 


onde électromagnétique 

propagation des ondes électroma- 
gnéüques 

électromêètre 

lampe électromètre 

électron 

faisceau d'élecirons 


capture d'électrons; capture élec- 
tronique 

charge de l'ékctron; charge élec- 
tronique 


densité de charge élect nique 


nuage d'électrons 

collecte des électrons 

densité électronique; densité des 
ékctrons 

émission d'électrons 

émetteur d'électrons 


gaz d'électrons; gaz électronique 
canon à électrons 

choc électronique 

tube mnltiplicateur d'électrons 


кеа جد‎ 


electrical conductivity‏ .43 | النافلية الكهربائية 


ejectrical neutrality 


electrical transient 


. electrically charged; see: charged 


. electrode 
. electrodepositıon 


. еіесігойупатіс contraction (of 


ріазта column) 


. cleclrodynamic force 

‚ electrolytic cell 

. electrolytic polishing 

. electrolytic solution 

. electromagnetic constriction 


. electromagnetic energy 
„ clectromagnetic field 
. electromagnetic force (electro- 


dynamic force) 


. electromagnetic inertia 
. electromagnetic interaction 


. electromagnetic isotope separa- 


tion unit 


. electrumagnetic mass 


. electromagnetic mass separator 
(e.g., calutron, magnetron, 
isotron) 


electromagnetic radiation 


. electromagnet separation (of 


isotopes) 


. electromagnetic wave 
. electromagnetic wave propaga- 


tion 


. electrometer 
. electrometer tube 


еіюсігоп 


. efcctron beam 
. electron capture 


. cleciron charge 
‚ electron charge density 


. electron cloud 
. electron collection 


сіссігоп density 


. electron emission 

. electron emitter 

. electron envelope; see: electron 
coud 


. electron gas 

. electron gun 

. electron impact 

. electron multiplier tube 


4. 


45. 


اعتدال كهرياني 


ظاهرة كهربانية انتقالية 


лла 
PPAS ترصيب‎ 


تكمش كهردينامي (لعمود البلازف ) 


قو كهرديناميكية (كهرحركية . كهردينامية | 
خلية كهرليتية 

صقل كهرليتي 

محلول كهرليتي 

تضيق كهرطيمي 

طاقة كهرطيسية 

Аһ‏ كهرطيمي 

قوة كهرطيسية 

عطالة كهرطيسية 

تفاعل كهرطيسي 

وحدة فصل كهرطيسية للنظائر 


كتلة كهرطيسية 
فارز الكتل اتكهرطيمي 


اشماع كهرطيمي 
فرز كهرطيمي (ЈА)‏ 


موجة كهرطيسية 
انتشار الامواج الكهرطيسية 


مقياس الكهربية 

чу geil‏ مقياس الكهريية 
الكترون 

عزمة الكترونات 
أسر الالكترونات 


elution curve [Е 128] 


электронно-нейтринное поле 
электронно-ядерный ливепь 


элентронная орбита; орбита 
электрона 


электронно-позитронное поле 
электронно-позитронный пар 


масса покоя электрона 
рассенние электронов 
электронное экранирорание 
спин электрона 


электронная температура; тем- 
пература электронов 


переход электрона 


электрон-вольт 
электроотрицательный газ 
электронный заряд 


электронная вычислительная 
машина 


конфигурация электронов 


электроннан цифровая ьычис- 
лительная машина 


электронное поле 
электронный магнетон 
электронная плазма 


электронное колебание в илаз- 
ме 


электронная оболочка 
электронная структура 


электроядерный прибор 


электрофорез 

алектроскоп 
злектростатическое поле 
злектростатический генератор 
алентростатическая линза 


элентростатическое колебание 
плазмы; элентростатическое 
плазменное колебание 


алектростатический радиус 


злектростатическая восстанав- 
ливающая сила 


элентростатическое выделение 
злектростатическан волна 
элемент 


элемент объема; объемный эле- 
мент 


элементарный электрический 
заряд 


механика элементарных частиц 


эличзит 
эллиптическая орбита 
элльсвортит 

олюат 

растворитель для элюирования 


кривая элюиции; кривая элю- 
ирования 
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campo creado рог el electrón у el 
neutrino 

chaparrón de núcieos у de elec- 
trones 

órbita del electrón; òrbita elec- 
trónica 

campo creado por el electrón y el 
розигбп 

раг constituido рог el розигоп y 
el electrón 


masa del electrón en reposo 
dispersión de electrones 
apantallamiento electrónico 
espin de! electrón 
temperatura electrónica 


transferencia de electrones; trans- 
ferencia electrónica; paso de un 
electrón (de una capa a otra) 


electrón-voltio 

gas electronegativo 
carga electrónica 
calculadora electrónica 


configuración electrónica 
calculadora electrónica digital 


campo electrónico 

magnetón electrónico 

plasma electrónico 

oscilacion electrónica еп el plasma 


capa electrónica 


estructura electrónica ‘anstitución 
clectrónica (del átomo) 


máquina electronuclear 


electroforesis 

electroscopio 

campo electrostático 

generador electrostático 

lente electrostática 

oscilación electrostática del plasma 


radio electrostático 


fuerza electrostática de restitución; 
fucrza de equilibrio electrostático 


separación electrostática 
onda electrostática 
elemento (quimico) 


voluınen elemental; elemento de 
volumen 


carga eléctrica clemental 


mecànica de las particulas elemen- 
tales 


eliasita 

òrbita eliptica 
ellswortita 
eluato 

eluyente 

curva de elución 


champ cré раг l'électron et le neu- 
trino 


gerbe de noyaux et d'electrons 


‚ огбие de 1'есігоп; orbite électro- 
' nique 
champ créé par lélectron et le posi- 
ton 
paire formée par Féleciron et le 
positon 
‚ masse de I'électron au repos 
' diffusion des élecirons 
' effet d'écran électronique 
| де l'électron 
| température électronique 


| transfert d'électrons; lransfert @юс- 

| попюуе; passage d'un életron 

ı (d'une couche а une autre) 

electron-volt 

gaz électronégatif 

charge ёесігопідис 

machine А calculer électronique; 
calculatrıoe électronique 

configuration électronique 

machine а calculer агиһтсидис 
électronique; calculatrice агић- 
métique électronique 

champ électronique 

magnéton électronique 

plasma électronique 

oscillation {électronique} des élec- 
trons dans le plasma 

couche électronique 

structure électronique; constitution 
élecironique (de l'atome) 

machine èlectronuclėéaire 


electrophorèse 

électroscope 

champ électrostatique 

générateur électrostatique 

lentille Ческомайцие 

oscillation ćlectrostatique du plasma 


rayon électrostatique 

force de rappel électrostatique: 
force d'équilibre électrostatıque 

réparation électrostatique 

onde éiectrostatique 

élément (chimique) 

volume &6пепеиге; 
volume 

charge électrique élémentaire 


élément de 


mécanique des particules élêmen- 
taires; mécanique corpusculaire 

eliasite 

orbite elliptique 

clisworthite 

éluat (еп général} 

éivant (еп génêral) 

courbe d’élution 


electron-neutrino field [E 84] 


84. clectron-neutrıno field 
85. electron-nuclear shower 
86. electron orbit 
87. eleciron-posiiron feld 
88. ессиой-розИгоп pair 
8% eleciron rest mass 
90. еіесігоп scattering 
91. electron screening 
92. electron spin 
93. electron temperature 
94. electron transfer 
95. clectron-vult 
96. electrone zative gas 
97. electronıc charge 
98 electronic сотриег 
99. electronie configuration 
100. electronic digital computer 
101. elecironic field 

‚ 02. еіесігопіс magneton 
103. electronic plasma 

‚ 104. electronic plasma oscillation 


` 105. eiectronic shell 

106. electronic structure (of atom) 

107. electronuciear machine (e.g., 
cyclotron, synchrotron) 

108. electrophuresis 

109. electroscope 

110. electrostatic field 

111. electrostatic gencrator 

112. electrostatic lens 

113. electrostatic plasma oscillation 

114. electrostatic radius 

115. electrostatic restoring force 

116. electrostatic separation 

117. electrostatic wave 

118. element {chemical element) 

119. element of volume (dY) 

120. elementary electric charge 

121. elementary particle; see: funda- 
mental panicle 

122. elementary particle mechanics 

123. еһаѕис; see also: pittinite 

124. elliptic orbit 

125. ellsworthıte 

126. eluate 

127. eluent 

128. eluuon curve 


حقل الالكترون مم المتريمو 
همرة نووية apa si‏ 
مدار الالكترون 

А»‏ الالكترون مع المور ترون 
روج الكبرون وپورترون 


الكتلة السكونية للالكتر وس 
نيعثر الالكترون 

الحيلولة الالكثرونية 
سہیں الالکتروں 

سكونة ASNN‏ ون 


انتقال الالكترون . МЬ‏ الالكتر رن 


الكترون. فولت ١١‏ ف) 
غاز كهر سالب 

شحنة الكترونية 

حاسب الكتروني . عاسوب 


تشكيل الكتروني 
الحاسب الالكتروني الرقمي 


изя حفل‎ 

مغنطون الكتروني 

بلازما الكترونية 

الاهتراز الالكتروني في البلازما 


البنية الالكترونية (للذرة | 


مسرى دائري 


رحلان كهربائي 
مكشاف الكهرباء 
حقل كهر اکدي 
مولد كهر اكدي 
але‏ كهر اكدية 
лм‏ البلازما ЖЕ‏ اكدي 


| نصف القطر الكهراكدي 


القوة hap pali‏ الكهر اكدية . القوة الرادة ١‏ 
فرز كهر Ч‏ 

موجة كهر آكدية 

га‏ كيميائي 

у^» عنصر‎ 

شحنة كهريائية أولية 


energy gain [Е 169] 


цикл элюирования 

отмучивание; элютризцин 

эманирующая способиость; 
мощность газопыделения 


хрупкость 


система аварийной остановки; 
процесс аварийной остановки 


испущенная частица 


налучение энаргии 
испускание нейтронов 


эмиссионный спектр; 
испускания 


излучательная способность ; 
эмиссионная способность 


испускать 


спектр 


излучающий источник; эмис- 
сионный источник 

эмиссионная поверхность; лу- 
чеиспускающая поверхность; 


излучающая поверхность 
эналит 


внутренняя надкостница 

эндотелий 

эндотермический 

эндотермическая реакция 

предел выносливости; предел 
усталости 

ноэффициент выносливости 


счетчик с окном 


энергетично самоподдержива- 
ющаяся реакция 

энергия 

коэффициент поглощения энер- 
гин 

баланс әнергин; 
CHMA баланс 

экергетический барьер 

изменение энергни на одын 
атом 

декремент әнергни 


энергетиче- 


деградация энергии 


плотность энергни 
зависимость от энергии 


распределение энергии 
собственное значение энергим 


энергетическый эквивалент 

энергетический обмен; обмен 
энергии 

время обмена энергии; время 
энергетического обмена 

поток энергии 


энергетический выигрыш; 
энергетический выход; при- 
ращение энергии 
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| ماعن‎ Че еішсібп 
elutriación 


coeficiente de emanación; potencia 
de emanación 


fragilidad 


sistema de parada de emergencia; 
sistema de detención de emer- 
gencia (del reactor) 


particula emitida 

emisión de energia 
emisión de neuuones 
espectro de emisión 
emisividad; poder emisor 


emitir 


fuente emisora 


superficie emisora 


enalita 


endosteo 

endotelio 
endotérmico 

reacción endotérmica 


límite de resistencia а la fatiga 
relación de resistencia a la fatiga 


contador de ventana terminal 


reacción automantenida respecto 
de la energia 

energia 

coeficiente de absorción бе la 
energia 


balance energético 


barrera de energia 
variación de епег а por átomo 


decremento de energia 


fenómeno de degradación de la 
energia 


densidad de la energia 
en función de la energia; dependen- 
cia de la energia 


distribución de la energia 


valor propio de la energia; valor 
caracteristico de la energia 


equivalente energético 
cambio de energia 


tiempo del cambio de la energia 


flujo de energia 
aumento de energia; ganancia de 
energia 


- cycle d'élution 

i élutriation 

| coefficient d'émanation; 
émanateur 

fragilité 

dispositif de secours pour l'arrêt 
(de la pile) 


pouvoir 


particule ётізе 
émission d'énergie 
émission de neutrons 
spectre d'émission 


pouvoir émissif 


émettre 


source émettrice; source d'émission 


surface émettrice 


énalite 


endostéum 

endothéjium 
endothermique 

réaction endotbermique 


limite d'endurance; limite de гёзіз- 
tance à la fatigue 

rapport d'endurance; rapport de 
résistance à la fatigue 

compteur à fenêtre en bout (teimi- 
nale); compteur: 

réaction auto-entretenue quant ё 
Ténergie 

énergie 

coefficient d'absorption de l'énergie 


bilan énergétique 


barrière d'énergie 
variation d'énergie par atome; 
variation unitaire d' 


décrément d'énergie, diminution 
relative de l'énergie 


Té 


phénomėne de dégradation de 
nerpie 


densité d'énergie 

en fonction de l'énergie; dépendance 
бе l'énergie 

distribution en énergie; distribution 

énergétique 

valeur propre de l'énergie; valeur 
caractéristique de l'énergie 

équivalent énergétique 

échange d'énergie 


temps d'échange de l'énergie 
flux d'énergie; flux énergétique 


accroissement d'énergie; augmenta- 
tion d'énergie 


elution cycle [Е 129] 


EET E шы ш ыз 
دورة الغصل‎ | 129. elution cyce 
غسل‎ 130. еішиіайоп 
مقدرة الاصدار‎ i 131. emanating power 
} 
الهوشوك‎ |132. embrittlement 
في الطواریء‎ RIN مجموعة‎ |133. emergency shut-down system 
(Аал) الجسيم المنبعث‎ ' 134. emerging particle (emitted par- 
ticle) 
АНЬ اصدار‎ |135. emission of energy 
اصدار النترونات‎ |136. emission of neutrons 
طيف الاصدار‎ |137. emission spectrum 
اصدابية‎ 138. emissivity (emissive power) 
СА أصدر زجسيما.‎ 139. ети, to (а-рагісіса, еіс.) 
| 140. emitted panicle, see: rejected 
ات‎ particle 
منبع مصدر‎ МР. emning source 
t 
سطع مصدر‎ 142. emitling surface 
ابناليت‎ 143. епаше 
j 144. endoergic; see: endothermic 
) وضينة . وليجة (خلايا مبطنة‎ | 145. endosteum 
بطقة‎ 146. endothelium 
ماص للحرارة‎ 147. endothermic 
تقاعل ماص للحرارة‎ 148. endothermic reaction 
` 149. end product; see: final product 
лый ع‎ 150. endurance limit 
التحمل‎ 4 | 151. endurance гацо 
АА idu р عداد‎ | 152. end-window counter 
ал, تفاعل زاتي التغذية‎ | 153. energetically self-sustaining 
reaction 
طاقة‎ |154. energy 
معامل امتصاص الطاقة‎ | 155. energy absorption coeficient 
ميزان اقطاقة‎ | 156. energy balance 
حاجز طاقي‎ | 157. energy barrier 
الطافة للذرة الواحدة‎ м |158. energy change рег мот 
الطاقة‎ мей: |159. energy decrement 
ДАШЫ Бъд АА 160. energy degradation process 
كثافة الطاقة‎ |161. energy density 
التبعية للطاقة‎ |162. energy dependence 
توزع طاقي‎ |163. energy distribution (of neutrons) 
1 
القيمة الخاصة للطاقة‎ 164. energy eigenvalue 
) المكافيء الطافي (للكتلة‎ |165. energy equivalent (of mass) 
alan تبادل‎ |166. energy exchange 
مدة تبادل الطاقة‎ |167. energy exchange time (particle 
collision) 
تدفق الطاقة‎ |168. energy flux 
كسب طاقي‎ |169. energy gain 


equilibrium confinement [E 212] 


energy gap [Е 170] 


170. energy gap чо, d'énergie; diwontinuité éner- | discontinuidad de energia зазор энергии 
tuque 
171 energy level ; niveau d'énergie ; valeur de Vénergie | nivel de energia; valor de la energia | уровень энергни 
272. energy levei width; see level ' | 
width | 
173. energy loss perte{s) d'énergie; énergie perdue ! pérdidas де спегвја; energia perdida | потеря энергии 
174. energy of activation j énergie d'activation т energia de activación энергия активации 
175. energy of resonance absorption i énergie d'absorption des neutrons ! energia de absorción de los neu- | энергия резонансного поглоще- 
} de гёзопапос tropes de resonancia ния 
176. energy range (energy region) | intervalle d'énergie intervalo de energia интервал (область, пределы} 
7 энергии 
177. energy-range curve { courbe d'énergie en fonction du | curva de Іа encrgia сп función де! | кривая энергии — длина про- 
parcours; courbe énergie-par-| alcance бега 
cours; courbe énergie-portée 
178. energy-range relation relation entre l'énergie et la portée | relación entre la energia у с) alkcance соотношение энергии — длина 
! пробега 
179. energy region; see. energy range | 
180 energy release libération d'énergie; quantité Í liberación de la energia; cantidad | освобождение әнергин 
d'énergie libérée de energia liberada 
181. energy release per reaction quantité d'énergie libérée раг réac- ! cantidad de energia liberada por | выделение энергии на реакцию; 
tion; dégagement d'énergie par | reacción освобождение энергии при 
! réaction каждой реакции 
182. energy self-shielding cffet d'ombre relativement à Гепег- | autoblindaje respecto de la спегва | знергетическое самоэкраниро- 
gie ваяне 
183. energy Spectrum spectre énergétique espectro energético спектр энергий 
184. energy transfer ! transfert d'énergie; transmission | traspaso де energie; transmisión de | передача энергии 
d'énergie; transport d'énergie energia 
185. energy transfer rate taux de transfert d'énergie; vitesse | velocidad de traspaso de energia | скорость передачи энергии 
de transfert d'énergie 
186. energy yield | rendement énergétique; quantité | rendimiento energético; cantidad de | выход знергии 
d'énergie produite energia producida 
187. engineering reactor pile industrielie; réacteur industriel | reactor industria) реактор для промышленных 
целей 
188. enriched pile pile а combustible enrichi reactor de combustible enriquecido | обогащенный реантор 
189. enriched uranium uranium enrichi uranio enriquecido обогащенкый уран 
190. enrichıng section (rectifying sc- | section de rectification sección de rectificación обогатительная секция; обога- 
tion тительная часть 
191. алекте factor (separation | facteur d'enrichissement factor бе enriquecimiento коэффициент обогащения 
actor 
192. enrichment plant (for uranium, | installation (usine) d'enrichissement | instalación (fábrica) de enriqueci- | обогащающая установка 
etc.) miento 
193. entrainment entralnement аггазїге увлечение 
194. entrainment filter filtre à entrainement filtro de arrastre фильтр увлечепия 
195. entrainmert separator séparateur pour matières entralnées | separador de arrastre ловушка 
196. envelope (of the reactor); blanket | couche de récupération de la pile; | envoltura (del reactor); envoltura | оболочка воспроизводства; 30- 
milieu fertile fértil на воспромаводства 
197. environmental back ground Seot ae ond ambıant; radioactivité | ruido de fondo ambiente фон окружающей среды 
ambian 
198. environmental contamination | contamination du miljeu contaminación del medio варажение внешней среды 
199. epicadmıum épicadmique epicádmico эпикадмиевый 
200. cpilation épilation depilación эпиляция 
201. epiphysis épiphyse epifisis эпифиз 
202. epithelioma tpithélioma epitelioma эпителиома 
203. epithelium épithélium epitelio эонтелий 
204. сриһеппа! absorption absorption des neutrons ёриБег- | absorción de neutrones epitérmicos | надтепловое поглощение 
miques 
205. epitbermal energy énergie des neutrons épithermiques | energia de neutrones epitérmicos | надтепловая энергия 
206. epithermal flux flux de neutrons épithermiques flujo de neutrones epitérmicos надтепловой поток 
207. ериһегпа! neutron; see: inter- 
mediate neutron 
208. equation of continuity équation de vontinuité ecuación бе continuidad уравнение непрерывности 
209. equation of motion équation de mouvement ecuación de! movimiento уравнение движения 
210. equation of stare équation d'état ecuación del estado уравнение состояния 
211. equilibrium concentration concentration d'équilibre concentración de equilibrio равновесная концентрация 
212. equilibrium confinement confinement d'équilibre confinamiento de equilibrio равновесное удержание {удер- 
жәнне равновесия) 


ы‏ طافية 


سوية طافهة 


ضياع طافي 

طافة التتشيط 

طافة الامتصاص التجاوبي 
مجال طافي 


منهني الطافة بدلالة المدى 
علافة المدى МАМА,‏ 


تحير الطافة ШЦ.‏ المتحررة 


الطافة المتهررة في التفاعل | الواحد ) 


الحملية الذاتية الطافية 


طيف الطاقة 
انتقال الطافة (نقل) 


معدل تنتقال الطافة 


نتاج Al‏ 
مفاعل للاختبارات الصناعية 


مفاعل ني 
يورانيوم мё‏ 
д‏ الاغناء 


عامل الاطاء 
مصنع الاغناء 


(чал. pe‏ قطر 
مصفاة ساحية 
فارز للمواد المسحوية 
بطانة المفاعل 


خلفية المحيط 


تلرث البيلة 

فوق الكادميوم (طاقة نترون أعلى مما بمتصه | 
مشاشة 

JMA ورم‎ 

оча 

امتصاص النترونات فوق الحرلهة 


ЦЬ‏ النترونات فوق الحرلية 
تدفق النترونات فوق الحردية 


معادلة الاستمرار. معائلة الاتصال 
معادلة الحركة 

معادلة الحالة 

ж‏ التوتزني 
حصر نوازني. حرجمة التوازن 


excited вэсісез [Е 263] 


состояние равновесия 


estado de equilibro 


puesta en estado de 


tiempo de equilibrio; tiempo de | время равновесия 
régimen 


равновесная влага 


равномерное распределение 
энергик 

эквипотенциальная поверх- 
ность 


эивнвалентный контур 
эквивалентное постоянное на- 


пряжение 
эффективное 


эквивалентыое 
сечение 

полное тормозное эффективное 
сечение 

эрбый 

функции ошибок 

эрг 

ошибочыое поведение 

функция ошибок 

эритема 

эритроцит; красное кровяное 
тельце 

вылет нейтромо, 

травление 

извлечение эфиром 

этиология 

эвхроматическая зона 

европий 

эвтектика 

эвкоемят 

испарение 

испарительмая центрифуга 

четно-четное ядро 

“ornoo число 

четно-нечетиое ядро 

пебыточыое сечение 


избыточная запаздывающая pë- 
активность 


избыточная энергия 


қэбыточный коеффициепт pas- 
миожения 


побыточная мгиовенная peax- 
من‎ 


небыточивя реактивность 


пэбыточный реактивный поток 
обмемное столняовение 
энергия обмена 

обменная сила 

обмеммая доля 

обменмая реакция 


humedad de equilibrio 
equipartición de la energia 


superficie equipotencial 


circuito equivalente 
potencial constante équivalente 


sección eficaz equivalente 
sección ейсаз de frenado equivalente 


оймо 

erf (función de errores) 
еро 

comportamiento irregular 
función de errores, erf 
eritema 

hematie; eritrocito 


escape de neutrones 
ataque quimico 
extracción por өй бог 
etiologia 

тороп eucromática 
europio 

eutéctico; eutéctica 
eunonita 

evaporación 
centrifuga 

пӧсісо par-par 
número par 

пбсісо par-imper 
exceso de sección eficaz 


exceso de reactividad debido a 
neutrones retardados 


exceso де energik 
coecñciente ée multiplicación en 
موممب‎ 


exceso مل‎ reactividad debido а 
neutrones لمعم‎ 


état d'équilibre 
temps d'équilibre 


humidité d'équilibre 
équipartition de l'énergie 


surface équipotentielle 


circuit équivalent 
tension constante équivalente 


section efficace équivalente 
section efficace ‘агт équivalente 


erbium 

erf (fonction d'erreur) 

eg 

comportement aberrant 

fonction d'erreur, erf 

érytbème 

globule rouge; bématie; érythrocyte 


fuite des neutrons 
corrosion; attaque corrosive 
extraction par l'éther 


. equilibrium diagram; ses: phase 
diagram 


equilibrium diagram [Е 213} 


214. equilibrium orbit; see: stable 
orbit 

215. equilibrium зиме 

216. equilibrium time 

217. equilibrium water 

218. equipantition of energy 

219. cquipotcntial surface (level 
surface) 

220. equivalent circuit 

221. equivalent constant potential 

222. equivalent cross section 

223. equivalent stopping cross section 
(of atom, nucleuo, etc.) 

224. erbium (Ег) 

225. erf (error function) 

226. erg 

227. erratic behavicur 

228. error funtion 

229. erythema 

230. erythrocyte 

231. сесаре of neutrons 

232. etching 

233. ether extraction process 

234. etiology 

235. euchromatic region 

236. çuropium (Eu) 

237. eutectic 

238. euxenite 

239 Lion 


evapora 
240. evaporative centrifuge 
241. even-even nucleus 


. excess energy 


. ехсеза prompt reactivity 


فائض المقطع الفعال 

فائض الفعانية (الناجم عن النترونات المتآخرة ) 
فالض الطاقة 

فااض عامل التكائر 


فائض التفاعطية ( الناجم عن النترونات (dosil‏ 


نن مث 
سوية مثارة (иу д)‏ 
نواة مثا 


extraction plast [Е 309] 


39 


возбужденное состояние 

запретная зона; зона отчужде- 
ния 

принцип исключения 

разгон реактора; внезапное 
приращение мощности реак- 
тора 

доза на выходе 


экзотермический 
экзотермичеспий распад ядра 


экаотермическая ядерная ре- 
акция 

экаотерыичная реакция 

расширение 

расширение плазмы 


степень расширения 

опытный реактор с кипящей 
водой 

экспериментальный лапласиан; 
опытный лапласиан 


экспернментальнап модель 


эксперимеиталькая ядериак 
физика 


опытный реактор 


взрыв 
взрывное делениё 

взрывная реакцил деления 
взрывчатый материал 
взрывчатая смесь 

взрывная реакция 
экспоиеициальная абсорбция 
экспоненциальное затухание 


экспонеициальный распад 
экспонекциальная зависимость 
экспоиекциальцый метод 
эксперимент с экспоненциаль- 
ным реактором 
экспоненцкальный хвост 
потенциальная яма 
энспоненциально 
граница 


диффузная 


облучение; выдержка; әкспо- 
зиция 

доза облучения; 
доза 

время облученыя 

облучение радиацией 

широкий понный источник 

расширеиный ливень 


внешнее поле; внешнеобразо- 
ванное поле 


полученная 


энстракционный слой 

иавлекающнӣ раствор 

извлечение 

коэффициент илвлечения; ко- 
эффициент энстракции 

экстракционная колонна 


энстранционный завод 


estado de excitación 
zona prohibida 


principio de exclusión 


cambjo brusco de potencia del 
reactor 


dosis de salida 


exotérmico 
desintegración nuclear exotérmica 


reacción nuclear exotérmica 


reacción exotérmica 

expansión; dilatación 

expansión del plasma; dilatación 
del plasma 


геіасібп de expansión 
reactor experimental de ebullición 


laplaciano experimental 


modelo experimental 
fisica nuclear experimental 


reactor experimental 


explosión 

fisión nuclear explosiva 

reacción de fisión nuclear explosiva 

materia explosiva; explosivo 

mezcla detonante 

reacción explosiva 

absorción exponencial 

amortiguamiento exponencial; 
amortiguamiento critico 

desintegración exponencial 

relación exponencial 

método exponencial 

experimento exponencial (de pila) 


rama exponencial 
pozo exponencial 
contorno exponencialmente difuso 


irradiación; exposición 
dosis de irradiación; dosis de expo- 
sición 


periodo de exposición 
exposición a las radiaciones 
fuente de iones no puntual 
chaparrón extenso 

campo exterior 


capa de extracción 
disolvente de extracción 
extracción 

coeficiente de extracción 


torre de extracción; columna de 
extracción 


fábrica de extracción 


excited stste [E 264] 


état d'excitation 
zone interdite 


principe d'exclusion 
saute de puissance de Ја pile 


dose de sortie 


exothermique 

désintégration nucléaire exother- 
mique 

réaction nuclaire exothermique 


réaction exothermique 
dilatation 
dilatation du plasma 


rapport d'expansion 
pile chaudière expérimentale 


valeur expérimentale du laplacien 


modėle expérimental 
physique nucléaire expérimentale 


pile expérimentale; réacteur expéri- 
mental 

explosion 

fission explosive 

réaction de fission explosive 

explosif; matière explosive 

mélange détonant 

réaction explosive 

absorption exponentielle 

amortissement exponentiel; amor- 
tissement critique 

désintégration exponentielle 

relation exponentieile 

méthode exponentielle 

expérience exponentielle de pile 


branche exponentielle 

puits exponentiel 

frontière diffuse d'allure exponen- 
tielle limite floue d'allure expo- 
nentielle 

irradiation 

dose d'exposition; dose d'irradia- 
tion 

durée d'irradiation 

exposition sux rayonnements 

source d'ions non ponctuelle 

gerbe étendue 

champ extérieur 


couche d'extraction 
solvant d'extraction 
extraction 

coefficient d'extraction 


colonne d'extraction 


usine d'extraction 


excited state 
exclusion area 


exclusion principle 
excursion (power excursion of 
reactor) 


exit dose 

exoergic; see: exothermic 

exothermic 

exothermic nuclear disintegra- 
tion 

exothermic nuclear reaction 


exothermic reaction 
expansion 
expansion of ihe plasma 


expansion ratio 
experimental boiling reactor 


. experimental buckling 


‚ experimental model 
. experimental nuclear physics 


. experimental reactor 


‚ explosion 

‚ explosive fission 

. explosive fission reaction 
‚ explosive material 

. explosive mixture 

‚ explosive reaction 

‚ exponential absorption 
. exponential damping 


. exponential decay 
. exponential dependence 


exponential method 


. exponential pile experiment 
. exponential tail 


‚ exponential weli 
. exponentially diffuse boundary 


. exposure 


264. 
| 265. 


266. 
267. 


268. 


269. 
270. 
271. 


212. 
273. 
274. 
275. 


| 276. 
211. 


298. ехровиге бозе 


. exposure period 
. exposure to radiation 


extended ion source 


. extensive shower 
. externally generated field (ехіег- 


па! applied field) (external 
field) 
extract layer 


. extractant 


extraction; see айо: recovery 
extraction coefficient 


extraction column 


extraction plant 


حالة مثارة 

منطقة محظورة 

ын‏ الانتفاء أو التنافي 
سورة طاقية للمفاعل 


جرعة خروج 

ШШ‏ للحرارة؛ ناشر للطاقة 

дй;‏ نووي ناشر للطاقة 

تفاعل نووي ناشر للطاقة 

تفاعل ناشر للطاقة 

љо 

UJA њо 

اللابلامي التجرهبي ( المقيس نجههبيا ) 
نموذج м‏ 

الفيزياء النووية التجويية 


extrusion [Е 0 


extracción рог destilación энстракционная перегонка 

electron extranuclear внеядерный электрон 

estructura ехігаписісаг внеядерная структура 

frontera extrapolada энстраполированная граничная 
поверхность 

акапсе exirapolado энстраполированный пробег 

cámara de ехиароасюп экстраполяционная камера 

distancia де exirapolación экстраполированное рассто- 


яние 

cámara de ionización de extrapola- | экстраполирующая ноннзаци- 
ción онная камера 

momento magnético de espin su- | сверхспиновый магнитный MO- 
репог мент 

extrusión штамповка; прессовка; горячее 

прессование 


exiraction par distillation 
électron extranuckaire 
structure extranuckaire 
limite extrapolée 


parcour: *хїгароЁ; portée extra- 
pok 

chambre à e: .trapolation 

longueur а extrapolation 


chambre d'ionisation à extrapola- 
tion 

moment magnétique à spin su- 
рёпемг 

filage sous pression; filageà la presse 


extraction tower [E 310] 


310. extraction tower; see. емгаспоп 


column 
extractive distillation 
емгапискаг electron 
extranuclear structure 
extrapolated boundary 


extrapolated range 


311. 
312. 
313. 
314. 


315. 


. extrapolation chamber 
‚ extrapolation distance 


. exirapolation ionization cham- 
ber 


. extra-spin magnetic moment 


. extrusion 


Russian — Russe 
Ruso — По-русски 


гранецентрированная кубиче- 
ская решетка 


вполне надежный 


отсутствие проверки 
выпадение; радиоактивное(ые) 
выпадение(я) 


реактор-размножитель на бы- 
стрых нейтронах 


быстродействующий прерыва- 
тель 


акспоненцнальный эксперимент 
с быстрыми пейтронами 


эффект быстрого размножения 
нейтронов; эффент деления 
на быстрых нейтронах 

коэффициент размноменил (за 
счет) быстрых нейтронов или 
коэффициент размножения 
на быстрых нейтронах 


быстрый осколок 
утечка быстрых нейтронов 


быстрый нейтрон 


реактор-размпожитель на бы- 
стрых нейтронах 


размножитель с быстрыми ней- 
тронами 


деление за јыстрых нейтронах 


сечение делення на быстрых 
нейтронах 
цепная реакция, вызванная бы- 


стрымк нейтронами 
реакция на быстрых нейтронах 
реактор на быстрых нейтронах 


область быстрых нейтронов 


реактор на быстрых иейтронәх 


область быстрых нейтронов 
усталость 


питание 


точка питания 
питательный насос 


Spanish — Espagnol 
Езройоі — По-испансхи 


| 

red cubica de caras centradas; 
reticulo cubico centrado en las 
caras 

| autoprotección 

i de identificación 

precipitaciór radiactiva (atmosfé- 
rica) 


reactor reproductor de neutrones 
rápidos 
interruptor rapido; selector rápido 


experimento exponencial con ncu- 
trones rápidos 

efecto de fisión por los neutrones 
rápidas 


| factor de fisión por los neutrones 
rápidos 


fragmento rapido 
escapes de neutrones rápidos 


1 


neutrón rápido 
reactor reproductor de neutrones 
rápidos 


regeneración en neutrones rápidos 


fisión por neutrones rápidos 


sección eficaz de fisión por neu- 


trones rápidos 

reacción en cadena de fisiones por 
neutrones rápidos 

reacción debida a los neutrones 
rápidos 

reactor de neutrones rápidos 

intervalo de neurones rápidos; 


región de neutrones rápidos 
рес rápido (generador де ener- 


intervalo de neutrones rápidos 
fatiga 


alimentación; materia prima 


punto de alimentación 
bomba عل‎ alimentación 


French — Français 
Francés — По-француэски 


réseau cubique à faces centrées 


à autoprotection; automatiquement 
protégé 

non-identification; non-recensement 

retombée 


pile surgénératrice А neutrons га- 

pides; pile surrégénératrice à neu- 
trons rapides; pile couveuse à 
neutrons rapides 

sélecteur à grande vitesse 


expérience exponentielle sur les 
neutrons rapides 

effet de fission par les neutrons 
rapides 


facteur de fission par les neutrons 
rapides 


fragment rapide 


! pertes de neutrons rapides 


neutron rapide 

pile surgénératrice à neutrons ra- 
pides; pile couveuse à neutrons 
rapides; pile surgénératrice à neu- 
trons rapides 

surgénération en neutrons rapides 


fission due aux neutrons rapides; 
fission provoquée par les neutrons 


rapides; fission par neutrons 
rapides 

section efficace de fission par neu- 
trons rapides 


neutron induced fission | reaction en chaine de fissions pro- 


duite par des neutrons rapides 
réaction due aux neutrons rapides 


pile û neutrons rapides; réacteur à 
neutrons rapides 
intervalle des neutrons rapide: 


génératrice nuckaie à neurons 
rapides 


intervalle des neutrons rapides 
fatigue 


matière premiċre; liqueur-mėre; ali- 
mentation 

point d'alimentation 

pompe d'alimentation 
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English — Anglais 
Фад — Повналийски 


fast breeder 


. fast fission effect 


. fast fission effect factor 


fast multiplication effect; see: 
fast fission effect 


fast fission effect factor 


chain reaction 


. fast neutron reaction 


. fust neutron reactor 


fast neutron region 


fast power reactor 


. fast reactor; see: fast neutron 


. facecentered cubic latticc 


. failsafe 


. failure of азогпайипоп! 
. fall-out 


. fast chopper 


. fast exponential experiment 


. fast fragment 
. fast leakage 
. fast multiplication factor; see: 


. fast neutron 
. fast .cutron breeder reactor 


. fast peutron broeding 


. fast neutron fission 


. fast neutron fission cross section 


. fast 


مفاعل ولود سميع уз)‏ نترونات (дар‏ 


خب > 
تجربة أسية ingra‏ 


أثر الانشطار بالنترونات 


| علمل الانشطار بالننرونات المسيعة 


مفاعل ولود бг‏ 


шу. باننترونات‎ муд 


الانشطار بنترون ы‏ 


مقطع فعال للانشطار بالنترون ЫАЛ‏ 
JOUG‏ متسلسل انشطاري متعرض بالنترونات 


مشاعل الطاقة ъ=‏ 


fissile fuel [Е 74] 


feedback [Е 31] 


обратная связь 
цепь обратной сяязи 


цепь обратной связи 
сигнал обратной связан 


питающая вода 
фергусоннт 

воараст 

фермион 

плодородный; обильный 
плодородный элемент 


оплодотворение; получение 
вторичного ядерного горю- 
чего 


направление поля 

полевая эмиссия 

градиент поля; полевой гра- 
дмент 

линия поля 

силовое поле 

частица поля 


полевой нвант; нвант воля 

напряженность поля 

показатель качества; показа- 
тель добротности; чувстви- 
тельность измерительного 
прибора 

пленка 

плоский пленочный дозиметр 

коэффициент пленки; пленоч- 
ный ноэффициент теплопере- 


дачи 
пленочный дозиметр 
фильтр 
отжатый осадок; фильтро- 


прессная лепешка 
фильтровальное средство 
фильтрат 
фильтрация 
нонечный регулирующий при- 
бор 


стержень точной регулировки 


конечный продукт 

стержень тонкой регулировки 

тонкая структура 

мелко-размолотые концентра- 
ты 

конечный цилиндрический pe- 
актор 

конечноравностное приближе- 
ние 

номечноравностная формула 

конечная прямоугольная яма 


уравнение первого порядка 


realimentación; retroalimentación 
circuito de retroalimentación 


circuito de realimentación; circuito 
de retroalimentación 

scfial de realimentación; señal de 
retroalimentación 

agua de alimentación 

fergusonita 

edad de Fermi 

fermion 

fértil 

elemento fértil; cartucho fértil 

fecundación 


dirección del campo 
emisión del campo 
gradiente del campo 


tinea de fuerza 
campo de fuerzas 
partícula del сатро 


cuanto del campo 
intensidad del campo 
cueficiente de calidad 


pelicula 
dosimetro de pelicula; fotactimetro 
coeficiente laminar de transmisión 


dosimetro de pelicula sensible 
filtro 
torta de filtro 


elemento de control final 
barra reguladora de gran sensibili- 
dad 


producto final 
barra бе regulación fina 


reactor cilindrico de altura finita 


valores aproximados por diferencias 
finitas 

fórmula de diferencias finitas 

pozo rectangular finito 


ecuación de primer orden 


teoria aproximada hasia с! primer | теория приближения первого 


порядна; теория первого 


приближения 


дедящаяся активная зона 


cuerpo escindibie; cuerpo fisible 


combustible fisible; combustible | делящееся горючее 


escindibie 


rétroaction; action en retour 

circuit а rétroaction; circuit à réac- 
tion 

boucle à rétrosction 


signal d'action en retour; signal de 
retroaction 

eau d'alimentation 

fergusonite 

âge de Fermi 

fermion 

fertile 

cartouche fertile; élément fertile 

fécondation; fertilisation 


direction du champ 
émission du champ 
gradient de champ 


ligne de force 
champ de forces 
particule du champ 


quantum du champ 
intensité du champ 
coefficient de qualité 


pellicule; fiim; feuil 
film détecteur 
coefficient laminaire de transmission 


dosimèire à film 
filtre 


dispositif de commande finale 
barre de réglage à grande sensibilité 


produit final 

barre de réglage fin 
structure fine 

concentrés finement broyés 


pile cylindrique de hauteur finie 
valeurs approchées aux différences 
finies 


formule aux différences finies 

puits de potentiel carré de dimen- 
sions finies 

équation du premier ordre 

théorie approchée au premier ordre; 
calcul approché au premier ordre 


milieu fissile; cœur fissile 
combustible fissilo 


31. feedback 

32. feedback circuit 

33. feedback loop 

34. feedback signal 

35. feedwater 

36. fergusonite 

37. Fermi age 

38. fermion 

39. fertile 

40. fertile element 

41. fertilization 

42. ве direction 

43. field emission 

44. field gradient 

45. field line 

46. field of force 

47. feld particle (of ionized gas: 
cf. wst particle); see also: 
target particle 

48. field quantum 

49. field strength 

50. figure of merit 

51. film 

52. film badge 

53. film coefficient (of heat transfer) 

54. бїт dosimeter 

55. filter 

56. filter cake 

57. filter medium 

58. filtrate 

59. filtration 

60. final control clement 

61. fine control rod 

62. final product 

63. fine (regulating) rod 

64. finc structure 

65. finely ground concentrates 

66. finite cylindrical reactor 

67. finite difference approximations 

68. finite difference formula 

69. finite square well 

70. fim order equation 

71. fes order theory (treatment) 


اعادة التغذية . تأثير راجع 
دارة اعادة التغذية 


حلقة اعادة التغنية 
أشارة اعادة التغذية 


ماء التغذية 
فرغوسونيت 
العمر чел А)‏ 
فرمیون 
خصب 

عتصر خصب 
أخصاب 


مجراع غشائي (ай)‏ 
مرشع  а‏ 
مرشح سمامي 

مادة مرشعة 

رشاعة 
‚му‏ 
جهاز التحكم الاخير 
قضيب التحكم الدفيق 
نتاج أخير 

قضيب الضبط الأخير 
بنية ناعمة (دقيقة ) 
ركازة LOU‏ السحق 
مفاعل اسطواتي محدود 
التقويات ذات الفروق المحدودة 


دستور الفروق المحدودة 

بئر (كمونية ) مريعة محدودة 

معادلة من المرتية الأولى | 
МЫ‏ (حساب ) التقهب من المرتبة AIN‏ 


لب شطور 
وفود شطور 


flat plate counter ] 121] 
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Assion |F 75] 


деление; расщепление атомного 
ядра 

барьер деления 

разветвление деления 

калориметр деления 

захват с делением 

цепная реакция деления 

канал деления 


контрольный счетчик деления 
эффективное сечение деления 
энергия деления 
энергетический спектр деления 
осколки деления 


горючее (топливо) (для) деле- 
ния 


тэпло деления 
деление, вызванное нейтроном 


цейтрон деления; нейтрон, ос- 
вобождаемый делением 


деление этомного ядра 


деление плутония 

деление урана 

отравляющий продукт делепия 

энергия деления; мощность 
деления 

мощный реактор деления; энер- 
гетический реактор по деле- 
нию 

вероятность деления 

процесс деления 


продукт деления 
удаленме продуктов деления 


отравление реактора продукта- 
мм деления 

освобождение нейтронов деле- 
нием 

скорость деления 


реакция деления 
реактор иа делении 

частица отдачи леления 

тип деления 

спектр деления 

порог деления 

относительный выход распадов 


кривая выхода продуктов деле- 
ния 

делящийся 

расщепляющийся атом; ZODA- 
LISCA атом 

делящийся дериват’ 

делящийся матермад 


делимое ядро 
огивупорный момитор 
фланцевое соединение 
мгновенный подогреватель 


счетчик с параллельными пло- 
скмми 


fisión nuclear 


barrera де бзібп 

ramificación рог fisión 

calorimetro de fisiôn 

captura de un neutrón de fisiôn 

reacción de fisiones en cadena 

conducto de fisión; сапа! de fisión; 
tipo de fisión 

contador-deteclor de fisión 

sección eficaz de fisión 

energia de fisión 

espectro energético de fisión 

fragmento de fisión 

combustible escindible 


calor de fisión 
fisión inducida por un neutrón 
neutrón de fisión 


fisión del núcleo atómico 


fisión del plutonio 
fisión del uranio 
veneno de fisión 
energia de fisión 


generador nuclear de fisión 


probabilidad de fisión 
fenómeno de fisión 


producto de fisión 

eliminación de los productos de 
fisión 

envenenamiento опзтаФо por pro- 
ductos de fisión 

producción de neutrones por fisión 


porcentage de fisiónes ; número de 
fisiones 

reacción de fisión 

reactor de fisión 

particula de reiroceso de fisión 

especie de fisión 

espectro de fisión 

umbral de fisión 

rendimiento de fisión; número de 
fisionos que эс han producido 

curva representativa del número 
de fisiones 

escindible; fisible 

átomo escindibie 


derivado escindible ; derivado fisible 
materia escindible; cuerpo escin- 
dible 


unión de bridas; junta de bridas 

calentador instantáneo; calefactor 
instantáneo 

contador de placas planas paralelas 


fission nuckaire 


barrière de fission 

branchement par fission 

calorimètre à fission 

capture d'un neutron de fission 

réaction en сһаіпе de fissions 

type de fission; canal de fission ; che- 
min de fission; voie de fission 

compteuz-détecteur à fission 

section efficace de fission 

énergie de tission 

spectre énergétique de fission 

fragment de fission 

combustible fissile 


chaleur de fission 
fission provoquée par un neutron 
neutron de fission 


fission du noyau atomique 


fission du plutonium 
fission de l'uranium 
poison de fission 
énergie de fission 


génératrice nucléaire à fission 


probabilité de fission 
phénomène de fission 


produit de fission 
élimination des produits de fission 


empoisonnement par les produits 
de fission 


production de neutrons par la fission 
taux de fission; nombre de fissiona 


réaction de fission 

pile à fission; réacteur à fission 

particules de recul de fission 

espèce de fission 

spectre de fission 

seuil de fission 

rendement de fission; nombre des 
fissions (qui se ::nt) produites 

courbe représentative du nombre 
des fissions 

fissile 

atome fissile 


noyau fissile 

détecteur antidéflagrant 
joint à brides 
réchauffeur instantané 


compteur à plaques plancs 


‚ fission heat 
. fission induced by neutron 
. fission neutron 


. fission of atomic nucleus; see 


also: nuclear fission 


‚ fission powes reactor 


. fission probability 
. @2-.оп process 
. fiesion producing (огсе; see: 


disruptive force 


. fission product 

. fission product disposal 

. fimion product poisoning 

. fission production of neutrons 
. fission rate 

. fission reaction 

. fission reactor 

. fission recoil particle 

. fission species 

. fission spectrum 


. fission threshold 
. fireion yield 


. fasion yield curve 


. бзаюпаЫе 
. безіопаЫе alom 


. fasionabie derivativo 
„ fissionabie material 


. Gssionable nucleus 

. flame-proof monitor 

. flange joint (flange coupling) 
. flashed heater 


. flat plate counter 


. йашоп (nuclear fission) 


. fission barrier 

. fission branching 

. fasion calorimeter 

. fission capture 

. fission chain reaction 
. fission channel 


. fission counter monitor 
. fisaion cross-section 
84. fission energy 

. fission energy spectrum 
86. fission fragment 

. fission fuel 


. ssion of plutonium 

. fission of uranium 

‚ fission poison 

. fission power (fission energy) 


تفاط الالشطار 
مفاعل اتشطاري 
جسيم ДЬ‏ راجع (مرتد) 
أنماط الالشطار 
طيف һал‏ 
عتبة الالشطار 
مردود الالشطار 


منعني مردود ABAM‏ 


(قابل للاتشطار ) (شطور | 
Jod‏ شطور 
مادة شطور 


نوا شطور 

مراب مقاوم للحرارة 
وصلة محفوفة 
مسفن قوري 


عداد نو (Ша‏ مستوية 


foil comter [Е 168} 


выравнивание потока; выправ- 
ление потока 


гибкость 


захват с гибким валом 
гибкий экран 
траектория полета 


опрокидывающаяся схема; схе- 
ма опрокидывания 


клапан, управляемый поплав- 
ком 


флоккулирующий агент 
точка захлебывания 
флотация 
отражательная плита 


реометр; гидрометр; водомер 


схема последовательности ONG- 
раций 


пыль в дымоходе 


дымовые газы; 
отходы 


гааообразн: . 


разжнжать 
реактор с разжиженным горю- 
чим 


реактор с твердым раажыжен- 
ным горючим 
характеристическое излучение 


флуоресцирующий экран 
флуориметр 

фтор 

фтористый углерод 
флуография 


флуороскоп 
флуороскопический 
флуороскопия 

трубопровод для промывки 


поток 


флюс 


распределение потока 
градыент потока 


трубка потока 


эффективное сечение весовое 
потоком 


флюсование; иввестковапие 
фокус 
фокусировгние 


фокуснрующий коллиматор 
фокусирующая трубка 
фольга 


фольговой счетчик 
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nivelación del flujo; aplanamiento 
del Вию 
flexibilidad de transformación 


pinzas con mandos fiexibles 
blindaje transformable 
trayectoria (del vuelo del neutrón) 


circuito « flip-flop »; circuito de 
Eccles-Jordan 
vålvula de retención de flotador 


agente de floculación 

punto de inundación 

flotación 

tabique distribuidor de la circula- 
ción 


medidor de corriente; contador de 
gasto; fluidimetro 
diagrama de circulación 


polvo de humero 
gases de la combustión 


fluidificar 
reactor con combustible fluidificado 


reactor con combustible sólido 
Вшіаібсайс 


radiación fluorescente 


pantalla fluorescente 
fluorimetro 

flúor 

fluorocarbono 
fluorografia 


fluoroscopio 
fiuoroscópico 
fuoroscopia 
tuberia de purga 


fiujo 
agente fundente 


distribución del flujo 

variación del flujo; gradiente del 
flujo 

tubo de flujo 

sección eficaz « ponderada » según 
el flujo 

fusión 

punto focal 

enfoque 


colimador de enfoque 
tubo de enfoque 


hoja; detector 
contador de detector 


flattening of the flux aplatissement du Вих 


souplesse de transformation; flexi- 
bilité; souplesse 

pinces à commande flexible 

bouclier transformable 

base de vol; base de parcours; 
trajectoire du vol (du neutron) 


flexibility 


flexible zhaft grapple 
flexibie shield 
flight path 


flow Бай déflecteur; déviateur de jet 


flow chart; see: flow sheet 

débimètre 

schéma de circulation; schéma de 
principe 

see: 


flue dust poussière de carneau 
flue gas gaz des fumées; fumées 
fluidize fluidifier 


pile à combustible fluidifié 
pile à combustible solide fluidifié 


. fluorescent radiation rayons fluorescents; rayons сагас- 
téristiques 
. fluorescent screen écran fluorescent 
‚ fluorimeter fluorimètre 
. fluorine (Е) fuor 
. fluoro carbon fluorocarbone 
. fluorography Виогозгарые 
. fluorometer; see: Auorimeter 
. fuorophotometer; see: fuori- 
meter 
. fluoroscope fluoroscope 
. Auoroscopic radiosccpıque; fluoroscopique 
fluoroscopy radicscopie; fluoroscopic 
. flushing line tuyauterie de purge 
. Вищегие; see: uranothallite 
. flux flux 
. Вих (metallurgy, etc.) fondant 


. flux converter; see: doughnut 
. flux distribution 


distribution du йил 


. flux gradient variation du flux; gradient de flux 
. Вих tube (of ınagnetic field) tube de flux 
. flux-weighted cross section section efficace pondérée suivant la 
valeur du flux 
fluxing fusion 
focal spot point focal 
focusing focalisation; passage par un foyer; 
convergence; divergence 


collimateur & focalisation; collima- 
teur convergent 


focusing collimator 


focusing tube tube de focalisation; tube conver- 
gent 

foil feuille; détecteur 

foil counter compteur û détecteur 


. flow-through centrifuge; 
concurrent centrifuge 


. fluidized reactor 


. fluidized solid fueled reactor 


flattening of the бах [Е 122] 


122. 


123. 


124. 
125. 
126. 


. flip-flop circuit (bistable multi-f circuit basculant; circuit « fip- 
vibrator) йор» 
. float check valve vanne de retenue а Поцеиг 
flocculant floculant 
. flooding point point d'engorgement 
. flotation flottation 


. flowmeter 


. Aow sheet 


137. 
138. 


139. 


162. 
163. 
164. 


165. 
166. 


167. 
168. 


fuel exchange tube [Е 214 
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detector de lámina metálica; detec- | фольговой указатель; фольго- 


вой детектор 
запрещенный переход 
силовая постоянная (величина) 
вектор сиды 
рассеяние вперед 
формальная генетика 
рассеяние вперед 
четырехмерный вектор 
фурмарьерит 
отношение ивотопного обмена 
относительное изменение 
фракционная перегонка 


дробная ионизация; относи- 
тельная нонизация 


дробный выход 
разделительная колонна 
разрыв ядра на осколки 


снстема координат; система от- 
счета 

франций 

нормальная ионызационная ка- 
мера 

свободный электрон 

свободная энергия 

свободное поле 

свободная моленулярная диф- 
фузия 

свободный нейтрон 

свободный радикал 

условие частоты 


зависимость от частоты 


частота вращений; вращатель- 
нал частота 


порог частоты 


новые (свежие), прямые MYTA- 
ция 


фрейалит 
коэффициент трения 


фрикцмонное антизатухание 


сыла трения 
фритчеит 
комплект горючего 


цикл воспромаводства горючего 
сгорание горючего 


труба для горючего; канал ддя 
горючего; топливный канал 
топливный заряд 


освобождение горючего от ра- 
диоактивности 


расходы на топливо 
топливный цикл 


обеднение горючего 


топливный элемент; топливный 
блок 


tor бе hoja 
transición prohibida 
constante de fuerza 
vector-fuerza 
dispersión frontal 
genética formal 
dispersión hecia adelante 
vector cuatridimensional 
fourmarierita 
fracción de cambio 
variación relativa 
destilación fraccionada 
grado de ionización 


rendimiento fraccionario 

torre fraccionadora · 

fragmentación del núcleo; biparti- 
ción, tripartición del núcleo 

sistema de referencia; sistema de 
ejes coordenados 

francio 

cámara de ionización de aire libre 


electrón libre 
energia libre 
campo libre 
difusión .mokecular de Knudsen 


neutrón libre 

radical libre 

condición de frecuencia; (para tales 
o cuales) valores de la frecuencia 


mutación progresiva; mutación 
nueva 

freyalita 

coeficiente de fricción; coeficiente 
de roce 


supresión del amortiguamiento por 
fricción 


fuerza de fricción 

fritzqueita 

montaje del cuerpo del reactor; 
conjuntos combustibles 

transformaciones ciclicas del com- 
bustible con reproducción 

consumo del combustible 


canal de carga 


carga activa 

enfriamento del combustible; desac- 
tivación del combustible 

gastos عل‎ combustible 

transformaciones ciclicas dol com- 
bustible 


agotamiento del combustible 
ciemento combustible; cartucho de 
combustible 


tubo рага el cambio de combustible | камал для обмена горючего 


détecteur à feuille 


transition interdite 
constante de foroe 
vecteur-force 
dispersion frontale 
génétique générale 
diffusion en avant 
vecteur à quatre coordonnées 
fourmariérite 

fraction d'échange 
variation relative 
distillation fractionnée 
degré d'ionisation 


rendement fractionnaire 

tour бе fractionnement 

fragmentation du noyau; biparti- 
tion, tripartition du noyau 

référentiel; système d'axes (de coor- 
données) 


francium 
chambre d’ionisation à air libre 


électron libre 
énergie libre 
champ libre 
diffusion moléculaire (de Knudsen) 


neutron libre 

radical libre 

condition de fréquence; (pour telies 
ou telles) valeurs de la fréquence 

en fonction de la fréquence; relation 
avec la fréquence 

fréquence de rotation 


souil de fréquence 
mutations nouvelles 


freyalite 
coefficient de friction 


suppression de l'amortissement par 
frottement 


résistance de frottement 


fritzschéite 
сиг de la pile; montage d'ensemble 
des cartouches de combustible 


transformations cycliques du com- 
bustible avec surçźnération 

taux do consommation du combus- 
tible 

canal de chargement 


chargement actif 
désactivation du combustible 


dépenses en combustible 
transformations cycliques du com- 
bustible 


appauvrissement du combustible 
cartouche active; cartouche de com- 
мые 


сапа! de remplacement des car- 
touches 


169. foil detector 

170. forbidden transition 
171. force constant 

172. force vector 

173. forescattering 

174. formal genetics 
175. forward scattering 
176. four-dimensional vector 
177. fourmarierite 

178. fraction exchange 
179. fractional change 


. fractional distillation 

‚ fractional ionization (degree of 
ionization) 

„ fractional yield 

. fractionating tower 

. fragmentation of nucleus 


185. (гате of references (reference 
frame) 

186. francium (Fr) 

187. free-air ionization chamber 

188. free electron 

189. free energy 

190. free field 

191. бес molecule diffusion 

192. free neutron 

193. free radical 


. frequency condition 
. frequency dependence 


. frequency of revolution 


197. frequency threshold 
198. frosh mutations 
199. freyalite 

200. friction coefficient 
201. frictional anti-damping 
202. frictional force 
203. fritzscheite 

204. fuci assembly 

205. fuel breeding cycle 
206. fuel burn-up 

207. fuel channel 

208. fuel charge 

209. fuel cooling 

210. fuel costa 

211. fuel сусе 

212. fuel depletion 

213. fuel clement 


214. fuel exchange tube 


مرجع مقارنة ؛ جملة المحاور الاحداثية 


فراتسهوم 

حجرة تاين ذات э! ул‏ طلق 
الكترون طليق (за)‏ 
علاقة حن 

حقل حر 

А‏ جزيني حر 
نترون حر 

جذر > 

(муз) дуй» 
التبعية للتواتر‎ 

ду‏ الدوران 
عتبة التواتر 

طفرات هديثة 
فرياليت 

معامل сат‏ 
ازالة للتخامد الاحنكاكي 
ет:‏ 


فوتشيت 
لب المفاعل 


دورة اعادة توليد зж‏ 
معدل استهلاك الوفود 
قناة تغيير الوفود 


شحنة وقود 
تخليص الوقود من النشاط الاشعاعي 


كلفة الوفود 
دورة الوفود 


افتقار الوقود 
عنصر وقود 


зж عناصر‎ дыр ИЯ 


fusionable material [Е 248] 


инжектор горючего 
топливный ион 


топливные ядра; ядра топлива 
топливная плазма 


искривление топливной 
стивы 


регенерации горючего 
фактор регенерации горючего 


пла- 


воспроизводство горючего; ре- 
генерация горючего 
топливный стержень 


топливный блок 
топливный раствор 


топливная лента 
топливный злемент 
натуральный масштаб 


совершенно ионизированиая 
плазма 


вытяжной шкаф 
функциональная зависимость 


основнан частица; элементар- 
ная частица 
теоретические исследования; 


основнан научно-исследова- 
тельскал работа. 


осповпая единица массы 
печное флюсование 

литая соль 

смесь расплавленных солей 
слияние; синтез 

энергия синтеза (ядер) 


горючее (для} синтеза; топливо 
для реакции слияния 

ядро, происходнщее от слияния 
биол.) 

энергия слияния; энергия син- 
теза (ядер) 

удельная мощность реакции 
слнянна; плотность энергии 
синтеза 

продукт синтеза 


реанция слияния; реакция син- 
теза 

реактор слияния; термоядер- 
ный реантор ; реактор синтеза 

температура слияния; темпера- 
тура синтеза; термоядерная 
температура 

синтевное вещество; термоядер- 
ное горючее 


inyector de combustible 


iones del combustible; combustible 
ionizado 


núcleos de! combustible 
plasma combustible 
alabeo de las placas de combustible 


regeneración del combustible 

factor de regeneración del combus- 
tible 

renovación del combustible 

barra activa 


pieza combustible; pieza activa 


solución de combustible; solución 
activa 

cinta de combustible 

clemento de combustible 

en escala industrial 

plasma totalmente ionizado 


campana de humos 
relación funcional 


particula fundamental; 
elemental 


particula 


investigación básica o fundamental 


unidad fundamental de таза 
fusićn еп el horno 

sal fundida 

mezcla de sales fundidas 
fusión 

energia de fusión 
combustible para fusión 
núcko de fusión (biol.) 
energia de fusión 


densidad de la energia de fusión 


producto de fusión 
reacción de fusión 
reactor de fusión 


temperatura de fusión 


materia fusionable 


injecteur de combustible 

ion du combustible; combustible 
іопіѕё 

noyaux ди combustible 

plasma combustibic 

gauchissemeni des plaques actives 


régénération du combustible 

i facteur de régénération du combus- 
tible 

rénovation du combustible 


barreau actif; cartouche de combus- 
tible 

pièce active; cartouche de combus- 
tible 

solution active; solution du com- 
bustible 

ruban de combustible 

élément de combustible 

installation industrielle 

plasma compktement ionisé 


hotte à fumée; sorbonne 

relation fonctionnelle 

particule fondamentale; particule 
élémentaire; corpuscule élémen- 
taire 

recherche pure 


unité fondamentale de masse 
fusion au four 
sel fondu 


mélange de sels fondus 
fusion 

énergie de fusion 
combustible pour fusion 


noyau résultant d'une fusion (biol.) 
énergie de fusion 


densité de l'énergie de fusion 


. fusion product (reaction pro- | produit de fusion 
duct) 


action de fusion 
réacteur а fusion 


température de fusion 


matière fusionnahle; matière fusile 


fuel injector [Е 215] 


. fuel injector 
. fuel 


ion {fusion} 


nuclei 
plasma 
plate warpage 


regeneration 
regeneralion factor 


fuel reprocessing 
rod 
slug 


fue! solution 


tape 


. fume hood 


functional dependence 
fundamental particle (elemen- 
tary particle) 


. fundamental research 


. fundamental unit of mass 
. furnace fluxing 

. fused salt 

‚ fused salt mixture 


fusion (of light nuclei) 
fusion energy 


„ fusion fuel; see also: thermo- 


nuclear îuel 


. fusion nucleus (biol.) 


fusion power 


‚ fusion power density 


fusion reaction 
fusion reactor 


fusion temperature 


. fuel 
. fuel 
. fuel 


. fuel 
. fuel 


. fuel 
. fuel unit 

. full-scale (system) 

. fully (tolally) ionized plasma 


245. 


246. 


247. 


248. fusionable materia} 


خا الو قود 

ايو ن وقود رفي الاندماح ١‏ 
نوی انو قود 

بلازما. وقود 

لي صفيحة الو قود 


اعادة توليد الوقود (اسنيلاد الوفود ) 
عامل توليد الوقود 


зы‏ الوقود 
فضيب وقود 
فطعة وقرد 

уым‏ | وقرد 
شيط وفود 
وخدة وقود 
منشأة صناعية 
بلازما نامة التاين 
مخلية الدخان 
علاقة تابعية 
جسم galan)‏ . جسيم أوني 


بعث اسامسي 


الوحدة الاساسية للكتلة 
صهر في الاتون 

ملح مصهور 

خليط أملاح مصهورة 
آندماج ( النوى الخفيفة ) 
طافة الاندماج 


وفود نووي ла‏ 
نواة اندماجية 
طافة сели‏ 


كثافة tiie‏ الاندماج 


نتاج الاندماج 
تفاعل guay‏ 
مفاعل اندماجي 


درجة حرارة الاندماج 


وقود اندماجي 


G 


Russian — Russe 
Ruso — По-русски 


| градолиний 
регулировка усиления 
галлий 
гамета 
ослабление гамма-лучей 


фон гамма-лучей 


эффективное сечение {для} гам- 
ма-лучей 


гаммаграфия 
гамма-квант 
гваммаграфия 


поглощение гамма-лучей 

гамма-фотон; квант гамма- 
лучей 

спектрометр для гамма-лучей 

спектр гамма-лучей 

гамма-спектроскопия 

гамма-уран 

выход ({лроивводство) 
лучей 


гамма- 


зазор 


газ 
газовое усиление 

гавовая центрифуга 
циркуляция гава 

очистка газа; газовая очистка 
газовая постоянная 


реантор с гавовым охлажде- 
нием 


газовое охлаждение 
газовый счетчнк 
газовый ток 
плотность гава 
газоразрядная плазма 


гавораарядная трубка; газорав- 
рядная лампа 

выделение газа 

газополный 

поток газа 

счетчик с проточным газом 

нонизация газа 

газокинетическив степени CBO- 
боды 

газокинетическое давление 

газовая смесь 

давление газа 

рекомбинатор газа 

промывание газа; очистка гава 


газоотделитель 


Spanish — Espagnol 
ЕзраЛо{ — По-чспански 


| gadolinio 

comprobador de ganancia 
galio 

gameto 

atenuación de los rayos gamma 


radieción gamma natural; ruido عل‎ 
fondo gamma 

зессібп eficaz para rayos gamma; 
sección cfcaz para los fotones 


gammagrafla 

fotón gamma 

gammagrafia; radiografla mediante 
rayos gamma 

absorción de rayos gamma 

fotón gamma 


espectrómetro gamma 


espectro gamma 

espectroscopia gamma 

uranio gamma 

rendimiento еп rayos gamma; 
número de rayos gamma produ- 
cidos 

entrehierro (del electroimán); hen- 
didura (de un reactor) 

gas 

amplificación en medio gascoso 

centrifuga de gas 

circulación del gas 

depuración de gases 

constante de los gases 

reactor de refrigeración gascosa 


refrigeración por gas 
contador de gas 

corriente gaseosa 

densidad del gas 

plasma de descarga gaseosa 
tubo de descarga en los gases 


formación de gases 

gaseoso; lleno бе gas 

flujo gaseoso; corriente de gas 

contador de corriente gascosa 

ionización бе 103 gases 

grados de libertad del gas (teoría 
cinética) 

presión cinética del gas 

mezcla de gases; mezcla gascosa 

presión del gas 

aparato de recombinación de gases 


depuración de gasógeno (torre 
lavadora) 


separador عل‎ gas 


French — Français 
Еталсез — По-франиузски 


gadolinium 

| vérificateur de gain 

gallium 

gamète 

affaiblissement du rayonnement 


gamma; atténuation des rayons 
gamma 

rayonnement gamma naturel; bruit 
de fond gamma 

section efficace pour les rayons 
gamma; section efficace pour les 
photong 

gammagraphie 

photon gamma 

gammagraphie 


absorption de rayons gamma 
photon gamma 


spectromètre gamma 

spectre du rayonnement gamma 

spectroscopie gamma 

uranium gamma 

rendement en rayons gamma; nom- 
bre des rayons gamma produits 


entrefer (de 1'électro-aimant); fente 
(d'une pile) 

gaz 

amplification en milieu gazeux 

centrifugeuse А gaz 

circulation du gaz 

&ригацоп des gaz 

constante des gaz 

réacteur à réfrigérant gazeux 


refroidissement au gaz 
compteur à gaz 

courant gazeux 

densité du gaz 

plasma à décharge gazeuse 
tube à décharge dans les gaz 


dégagement gazeux 

& atmosphère gazeuse 

débit de gaz; écoulement gazeux 

compteur à courant gazeux 

ionisation des gaz 

degré de liberté du gaz (théorie 
cinétique) 

pression cinétique du gaz 

mélange gazeux 

pression du gaz 

appareil! de recombinaison des gaz 

épuration des gaz; lavage des gaz 


. | extracteur de gaz 


Engilish — Angiais 
inglés — По-английски 


gain checker 


. gallium (Са) 


gamete 
gamma attenuation 


. gamma background 
. gamma cross section 
. gammagraphy 

. ватта quantum 

. gamma radiography 


. gamma ray absorption 


gamma ray photon 


. gamma ray spectrometer 
. gamma ray spectrum 

. gamma spectroscopy 

. gamma uranium 

. gamma yield 


. gap (of the magnet) (of а 


reactor) 
gas 
gas amplification 
gascous) centrifugo 
gas circulation 
gas ckaning 
gas constant 
gas-cooled reactor 


. gas cooling 
. gas counter 


gas current 


. gas density 
. gas discharge plasma 
. gas discharge tube 


gas evolution 


‚ gas-filled 
. gas dow 
. gas бом counter 


gas ionization 


. gaa kinetic degrecs of freedom 


. gas kinetic pressure 
. gas mixture 

. gas pressure 

. gas recombiner 

. gas scrubbing 


. gas separator 


. gadolinium (Gd) 


دم س ھم 


BSB 5 


ع ين ب و يا قا 


Arabe 


Агар عربي-‎ 


غادولينيوم 

ضابط mi)‏ 
غالهوم 

عرس 

ué اشعاع‎ „Ља 


خلفية غاماوية 


المقطع الفعال لاشعة عام 


تصوير غاماوي 
فوتون غاماوي 
yya‏ غاماوي 


امنصاص اشعة غاما 
فوتون غاماوي 


مطياف غاماوي 
طيف غاماوي 
مطيافية غاماوية 
يورانيوم غاما 
نتاج غاماوي 


فرجة 

غاز 

a‏ تضخيم في وسط غازي 
نابذة غازية 

جريان الغاز 

jah А 

ЛАЛ ثابنة‎ 

مفاعل مېرد ЛАМ‏ 


تبريد ЛАМ‏ 
عداد غازي 
єл Аё‏ 
كثافة jad‏ 
بلازما الاتفراغ في الغاز 
أنبوب الاتفراغ في الغاز 


انطلاق الغاز 

ЛАЙ, مملوء‎ 

صبيب الفاز 

عداد صبيب الغاز 
мой‏ 

درجات الحرية الحركية في АА‏ 
الضغط الحركي للغاز 
مزيج غازي 

ДАЙ ضغط‎ 

معيد تركيب МЈ‏ 
غسل الغاز 


فارز الغاز 


glancing angle [С 92] 
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газонепроницаеман оболочка 


газонепроницаемый корпус 
газообразное соединение 
газовая проводимость 
диффузия газа 

газовый разряд 
диссоциации газа 


газообразный продукт деления 
газообралный водород 
газообразный ион; газовый ион 
газообразная среда 

газовая смесь 

газовая фаза 


счетчик Гейгера 

ген 

изменение генов; генные изме- 
нения 

ген-маркер 

генная мутация 

реаервуар генов 

процесс регенерации генов 

генная структура 

манипулятор общего назначе- 
ния 

время поколения 

поколения ядер 

генеративное ядро 

выключатель генератора 

генетический 

генетические чередования 

генетический дрейф 


генетические эффекты; генети- 
ческие последствия 


генетические эффекты облуче- 
ния; генетические послед- 
ствия облучения 


генетические факторы 
генетическая связь; генетиче- 
ская передача 


генетическое вещество 


генетика 

геном 

геиная варияция; геновари- 
ация 

теологическая наземная съемка 

геометрический лапласивн; 
геометрический параметр 
кривывны 


фактор геометрии 
геофизичесная разведка 
зародышевая клетка 
германий 

мутацин в зародышевой линии 


зародышевая плазма, зароды- 
щевая цитоплазма 


зародышевые ткани 
гилипинит 
угол скольжения 


envoltura hermética а los gases; 
envoltura impermeable a los 
gases 

recinto estanco a los gases 

compuesto gaseoso 

conducción por los gases 

difusión gaseosa 

descarga en los gases 

disociación de los gases 


producto de fisión gaseoso 
hidrógeno gaseoso 

ion gascoso 

medio gaseoso 

mezcla gaseosa 

fase gaseosa 


contador Geiger 
gene 
alteración génica 


gene marcador 

mutación génica 

patrimonio genético 

proceso de regeneración de los genes 
estructura génica 

manipulator de uso general 


tiempo de gen'ración 

generaciones 42 núcicos 

núcko regenerador 

interruptor def generador 

genético (adj.) 

alternancias genéticas 

desplazamiento genético; cambio 
genético fortuito 

efectos genéticos 


efectos genéticos de las radiaciones 
factores genéticos 
| enlace genético 


material genético 


genética (sust.) 
genoma 
genovariación 


levantamiento geológico de terrenos 
lapiaciano geométrico 


factor de geometria 
exploración geofisica 
célula germinal 
germanio 


mutaciones de la cadena de сёїша 
germinales 


plasma germinal 
tejidos germinales 
gilpinita 

ángulo de Bragg 


enveloppe étanche- aux gaz 


enceinte étanche аих gaz 

composé gazeux 

conduction par les gaz 

diffusion gazeuse 

décharge dans ks gaz 

dissociation gazeuse; dissociation 
des gaz 

produit de fission gazeux 

hydrogène gazeux 

ion gazeux 

milieu gazeux 

mélange gazeux 

phase gazeuse 


compteur Geiger 
gène 
modification des gènes 


gène marqueur 

mutation génique 

patrimoine génétique 

processus de régénération des gènes 
structure génique 

manipulateur universel 


temps de génération 
générations de noyaux 
noyau générateur (Ыоі.) 
disjoncteur de l'alternateur 
génétique (adj.) 
alternances génétiques 
dérive génétique 


effets génétiques 


effets génétiques des rayonnements 
ou де l'irradiation 


facteurs génétiques 

liaison entre les gènes; linkage 
génétique 

matériel génétique 

la génétique 

génome 

variation génique 


prospection géologique au sol 
laplacien géométrique 


facteur de forme 

exploration géophysique 

cellule germinale 

germanium 

mutations dans ia lignée germinale 


cytoplasme germinal 

tissus germinaux 

gilpinite 

incidence rasante; angle de Bragg 


gas-tight [G 44] 


gas-tight casing 


. gas-tight housing 

. gaseous compound 
. gascous conduction 
. gascous diffusion 

. gascous discharge 
. gaseous dissociation 


. gaseous fission product 


gaseous hydrogen 


. gascous ion 

. gaseous medium 
. gascous mixture 
. gaseous phase 

. gate circuit; see: coincidence 


circuit 


. Geiger counter 
. gene 
. gene change 


marker 

mutation 

pool 

regenerative process 
structure 


. generation time 

. generations of nuclei 

. generative nucleus (biol.) 
. generator breaker 

. genetic (adj.) 

. genetic alternations 

. genetic drift 


. genetic effects 

. genetic effecta of radiation 
. genetic entities 

. genetic linkage 


. genetic material 


genetics 


. genome 
. genovariation 


„ geological ground survey 
. geometric buckling 


geometry factor 


. geophysical prospecting 
. germ сей 

. germanium (Се) 

. germ-line mutations 


. germ plasm 

. germinal tissues 
. gilpinite 

. glancing angle 


. gene 
. gene 
. gene 
. gene 
. gene 
. general purpose manipulator 


4. 


انفراغ في الغار 
تفكك الغاز 


نتاج انشطاري عازي 
هدرو جين غاز ي 
يون غاز ي 

وسط غازي 

مزيج غاز ي 

طور غازي 


عداد غارغر 
مورثة . جينة 
تغير المورثات (аа р.‏ 


مورثة ыз (а)‏ 
طفرة وراثية 

تراث مورثات 
اسلوب تجدد المورثات (АА)‏ 
جهاز «داول عام 
مدة التوليد 

Jya‏ وى 

نواة مولذة 

g Uha‏ المولد 
وراڻي 

تثاوب وراڻي 
حيدان ورائي 


اثار ورائية 


اثار الاشعاع الورائية 


عوامل ورائية 
ارنباط الجينات 


«А ув 
علم الوراثة‎ 
مجموعة العوامل الوراثية . جينوم‎ 


مسح جيولوجي أرضي 
لابلاسي هندمي 


عامل هندسي 

чод yp تنفبب‎ 

الخلبة البذرة 

جرمانيوم 

طفرات في السلالة haa gh‏ 


سيتويلازما بذية 
نص بذرية 
аі,‏ 


متممة زاوية الورود. راوية براع 


ground water [С 14Н 


сальник 
исследование кравяных тари 
KOB 


защитная камера с перчатками 
тлеющий разряд 


золото 
гонада 

гонадная доза; доза на гонады 
облучение гонад 

гониевая клетка 

хорошая геометрин 

градиент 

градиент плотности 


сортировка 

зерно 

граница зерен 

удельная активность на грамы- 
элемент 

гранитный пегматит 

гранулоцит 

гранулопения 

графит 

решетка с графитовым замед- 
литилем 

ядерная силовая станция с гра- 
фитовым замедлителем 


реактор с графитовым замедли- 
телем 


графитиый реактор 
уран-графитовая решетка 


графитизация; образование 
графита 

гравнтационный дрейф 

гравитационная энергия 

гравитационное поле 

гравитациоиный потенцнал 

гравитационное поле; поле тя- 
готения 

сегрегация по удельному весу 

гравитационное разделение 

лучи Буби 

сеточпый агрегат; сеточиый 
комплект 

сеточный ток 


запирающее наприжение от- 
сечки 


прокладка решетки 
размол 

кистевой элемент 

грубые структурные изменения 
грубая структура 

удалепие в аемлю 


основное состоянне 


знергия распада нормального 
состояння 


наземная съемка 


грунтовап вода; подночаеннан 
вода 


prensaestopas 


exámenes globulares, 
hematológicos 


caja de guantes 
descarga luminescente 


ехатепе$ 


ого 

gónada 

dosis gonådicas 

irradiación de las gónadas 

célula gonial 

« buena geometria » 

gradiente; variación 

gradiente de la densidad; variación 
de la densidad 

clasificación 

gano 

superficie limite de los granos 

actividad especifica por gramo de 
elemento 

pegmatita granítica 

granulocito 

granulopenia 

grafito 

red con moderador de grafito 


centtal nucleoelécirica con modera- 
dor de grafito 


reactor moderado por grafito; 
reactor con moderador de grafito 


reaclor de grafito 


red de uranio con moderador de 
grafito 
grafitización 


deriva gravitacional 
energia gravitacional 
campo de gravitación 
potencial gravitacional 
campo gravitacional 


segregación por gravedad 
separación por gravedad 
rayos de Bucky 

rejilla 


corriente de rejilla 

tensión de corte (de bloqueo) de 
ta rejilla 

separador de rejilla 

molido 

mecanismo de agarre 

grandes modificaciones estructurales 

estructura gruesa 

eliminación en е! subsuelo; descarga 
en el subsuelo 

estado fundamental 


energia de desintegración del estado 
fundamental 


levantamiento de los terrenos; pros- 
pección en el terreno 


aguas subterráneas 
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ргеззс-бїоире 

exumens globulaıres. 
hématologiques 

boite à gants 

décharge luminescente 


examens 


or 

gonade 

dose-gonades 

irradiation des gonades 

gonie 

« bonne géométrie » 

gradient; variation 

gradient de densité; variation de ја 
densité 

triage 

grain 

joint de grains 

activité spécifique par gramme délè- 
ment 

pegmatite granitique 

granulocyte 

granulopénie 

graphite 

réseau & ralentisseur en graphite 


centrale nucléaire avec рис а ralen- 
tisseur de graphite 
pile а ralentisseur еп graphite 


pile & graphite 

réseau d'uranium а ralentisseur de 
graphite 

graphitation 


dérive gravifique 
énergie gravifique 
champ de gravitation 
potentiel gravifique 
champ de pesanteur 


ségrégation par gravité 
séparation par gravité 
rayons de Bucky 
ensemble de grilles 


courant de grille 
tension de blocage 


entretoise de grille 

broyage 

dispositif de prébension; pince 
grandes modifications de structure 
structure grossière 

décharge terrestre; enfouissement 


état fondamental 
énergie de désintégration à l'état 
fondamental 


levé terrestre; prospection au sol 


ецих souterraines 


gland [G 93 


. gland 
. globules слапипанопь 


. glove-box 

. glow discharge 

‚ glucinium; see: beryllium 
. G.-M. 


counter; See: Geiger- 


Müller counter 


. gold 

. gonad 

. gonad dose 

. gonad irradiation 

. gonial cell 

. good ұсоте(гу 

. gradient 

. gradient of the density 


. grading; see also: sorting 

. grain 

. grain boundary 

. gram element specific activity 


. granite pegmatite 

. granulocyte 

. granulopenia 

. graphite 

. Brephite-moderated lattice 


. graphite-moderated nuclear 


power plant 


. graphite-moderated reactor; 


gs? „hite-moderated pile 


. graphite reactor 
. graphite uranium lattice 


. gr `phitization 


. gravitational drift 

‚ gravitational energy 

. gravitational field 

. gravitational potential 
. gravity field 


. gravity segregation 
. gravity separation 
. genz rays 

. grid assembly 


. grid current 
‚ grid cut-off voltage 


. grid spacer 

. grinding 

. gripper 

. gross structural changes 
. gross Structure 


. ground disposal 


. ground state 
. ground state disintegration en- 


ergy 


. ground survey 


. ground walter 


мш‏ التسرب 
فحص كريات الدم 


الصندوق القفازي 
اتفراغ متالق 


ذهب 

a 

جرعة قندية 
تشفيع і)‏ 
خلية فندية 

5 هندسة фањ‏ 
сл‏ 
تدرج الكثافة 


حبة 
agia‏ الحبة 
النشاط е уй‏ الغرامي للصصر 


ых Чарла 

١‏ الكرية البيضاء ) المحبية 
فلة المحببات 

غرافيت 

شبيكة ذات مهدىء غرافيتي 


محطة كهر نووية ذات مفاعل عرافيتي 
مفاعل مهدا بالغرافيت 


مفاعل غرافيني 

شبيكة يورانيوم غرافيت 
تشكل الغرافيت 

حيدان تثاقلي 

طاقة تثافلية 

Жш Jka 

كمون التثاقل 

جقل الثقالة 

АЮ الفرز‎ 

الفصل الثقالي 

أشعة بوكي (أشعة لينة ) 
مجموعة شبكات 

تيار الشبكة 

ру‏ الايقاف 

فاصل الشبكة 

ملقط 

تغیرات чуч‏ كبيرة 

بنية اولية 

طمر 


حالة а‏ 
طاقة التفكك في АЛАЛ‏ الاساسبه 


مسح ارصي 


مياه جوفية 


gyromagnetic ratio |С 154 


grosud water table [С 142] 


поверхиость грунтовых вод 

(одно- или много-} групповая 
теория диффузия 

кривая роста 

время нарастания; время роста 


охранное кольцо 

направляющее поле 

ведущий центр; направляющий 
центр 

дрейф направляющего центра; 
дрейф ведущего центра; 
дрейф центра окружности 


вращаться 
круговая частота; гирочастота 
гиромагнитный 

гиромагнитное отношение 


сара Пека; nivel freático 


парре phréatique 


théorie бе la diffusion ё ип {ои plu- | teoria de la difusión бе unc (o 


varios) grupos 

curva de crecimiento 

tiempo del crecimiento; duración 
de crecimiento 


anillo de guarda 
campo magnético guia 
centro de guia 


deriva del centro de gula 


gumita 

girar; revolver 
frecuencia de rotación 
giromagnético 
relación giromagnética 


sieurs) groupe(s) 

courbe de croissance 

temps de croissance; temps d'aug- 
mentation; durée de croissance 


anneau de garde 
champ magnétique guide 
centre de guidage 


dérive du centre de guidage 


gummite 

toumer; tournoyer 
fréquence de rotation 
gyromagnétique 
rapport gyromagnétique 


ә раг 5 |142. ground water table 


group diffusion theory (one- or 
multi-) 

growth curve 

growth time {e.g., of hydro- 
magnetic instability) (cf. pile 
period) 


. guard ring 
. guide бед 
. guiding centre; see also: instan- 


tancous centre of rotation 


. guiding centre drift (motion of 


particles in plasma) 


. gummite 

‚ gyrate; revolve 

. gyrofrequence (ionic) 
. gyromagnetic 

. gyromagnelic ratio 


1143. 


144. 
145. 


=A pa المجموعة و‎ ШЛУ Аа, 


же مجني‎ 


مدة النمو 


4 ә حلقة‎ 
ap pas ЈАЛ 
ањ Я» 


يدور 

توائر الدوران 

جبرو مغنطيمي 

النسبة الجيرومضطيمية 


Ruslan — Resse 


полуцелый спин 

период (период полураспада) 
сафный 

слой половинного ослаблення 
полупермод реакции обмена 


слой, отвечаюгций половинному 
поглощению; слой половин- 
ного поглощения 


полуширина 
галомдный счетчик 
гаплоид 

жестний компонент 
жесткое ивлучение 
жесткость 
гатчеттолит 


водяная коробка; водосборник 
лобовое столкновение 
напор воды; водяной столб 


оласность для здоровья; радио- 
активное поражение 


дозиметрическая (служба} 
физика 


тепло 
тепловой контакт 


теплопроводность 
теплосодержание; энтальпня 


тепловая машина 
теплсобыенник 


цель теплообменника 
жидкость теплообменника 
поток тепла; тепловой поток 
теплота сгорания 

теплота образования 


теплота плавления; теплота 
слияния 


теплота 
пада 
теплота парообразования 


выДделеыне тепла; теплог" щеле- 
ние 


отвод (съем) тепла 
стон тепла 


радиоактивного pac- 


espin semientero 

periodo (de semidesintegración) 

hafnio 

semiespesor; espesor hemirreductor 

tiempo medio de cambio; periodo 
mitad de cambio 

сара бе semicspesor 


anchura mitad; semianchura 
contador de halógeno 
haploide 

componente duro 

radiación dura 

dureza 

hatchetolita 


colector; cargador 
colisión frontal 
salto de agua; presión dinámica del 


agus 
peligros para la salud; riesgo para 
la salud 
radioflsica sanitaria; fisica radio- 
sanitaria, protección (biológica 
contra las radiaciones) 


calor 
enlace conductor de calor 


conductividad calorifica 
entalpia 


máquina térmica; motor térmico 
cambiador de calor 


circuito del cambisdor de calor 
fiúido del cambiador de calor 
flujo de calor; flujo calorifico 
calor de combustión 

calor de formación 

calor de fusión 


calor de desintegración radiactiva 


calor de vaporización 
liberación de calor 


extracción de calor 
sumidero de calor 


traspaso de calor; transmisión de | теплопередача; перенос тепла 


French — Français 
Francét — По-французекы 


spin demi-entier 
période; période radioactive 


couche бе demi-absorption; couche 
бе demi-atténuation 


largeur-moitié; demi-largeur 
compteur à halogène 


rayons durs; rayonnement dur 
dureté 
hatchettolite 


collecteur; répartiteur 
collision frontale 
hauteur d'cau; hauteur 


risques sanitaires; risque biologique 


radiophysique médicale et sanitaire; 
physique de santé; protection 
{biologique) contre les rayonne- 
ments 

chaleur 

liaison conductrice de la chaleur; 
liaison thermique 

conductivité thermique; conduction 

enthalpie 


machine thermique; moteur ther- 
mique 

échangeur thermique; échangeur de 
chaleur 


circuit бе l'échangeur de chaleur 
fluide de l'échangeur thermique 
flux de chaleur; flux calorifique 
chaleur de combustion 

chaleur de formation 

chaleur de fusion 


chaleur de désintégration radio- 
active 

chaleur-de vaporisation 

libération de chaleur; dégagement 
de chaleur 


extraction de chaleur 

puits à chaleur; source пёдацуе de 
chaleur; gouffre, trappe à calories 

transfert de chaleur; transmission 
de chaleur 
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Engilish — Angie: 
Inglis — По-анальйсиы 


. half-integral spin 
. balf-life 
. hafnium 


baif-thick ness 
. balf-time of exchange 


. half-value layer 


9. half-width (of spectral lines) 
10. halogen counter 
И. haploid 
J2. hard component (of radiation) 
13. hard radiation 
14. hardness 
15. hatchettolite 
'16. H-bomb, see: hydrogen bomb 
17. beader 
18. head-on collision 
‘19. head of water 
20. health hazards 
21. bealth physics 
22. heat 
‚23. heat-conducting bond 
‚24. heat conductivity 
‚23. beats content 
26. heat efficiency, see: thermal сћ- 
скосу 
‘27, heat energy, see. thermal energy 
28. heat engine 
29. heat exchanger 
30. heat exchanger circuit 
31. heat exchanger fluid 
32. heat дих 
33. heat of combustion 
34. heat of formation 
35. hoat of fusion 
36. heat of radioactivity 
37. beat of vaporization 
38. beat production (heat roicase) 
39. heat-removal 
40. heat sink 
41. heat transfer 


Arabe- Arabe - رهي‎ 


он‏ نصفي 

العمر النصفي . الدور 

ايوم 

السمك ры]‏ النصفي ) 

الزمن النصفي АКШ‏ دور аме‏ 


دور القيمة النصفية 


العرض النصفي | تحط СЫ?‏ 
عداد هالوجيني 

فرداني 

مركبة فاسية (للاشعاع | 
اشعاع فاس 

$4 

هاتشينوليت 

قنبلة هدروجينية 
مجمع. Eis‏ 

اصطدام جبهي 

منصوب الماء 


مخاطر صحية 


فيزياء الصحة 


> 
ii АШ АШЫ ála y 


ناقلية дил‏ 
محتوى حراري (А1)‏ 
المردود الحراري 

طافة حرابية 

А انه‎ 

مبادل حراري 

دارة المبادل الحراري 
مانع المبادل الحراري 
تدفق حراري 

حرارة الاحتراق 

حرارة التشكل 

حرارة الانصهار . حرارة الاندماج 


حرارة التفكك الاشعاعي 


حرارة الاستبخار 
توليد الحرارة. انطلاق الحرارة 


اتتزاع العرارة 
بالوعة حرارة 


انتقال الحرارة 


high-energy component {Н 85] 


цикл теплопередачи 
жидкость-теплонеситель 


термическая обработка 

тепловой цикл; нагревающий 
цикл; цикл нагрева; цикл 
разогрева 

поле нагрева (поле нагревания) 

отопительная трубка 

защитная экранировка с тяже- 
лым агрегатом 

тяжелый атом 

тяжелый бетон 

химия тяжелых элементов 

тяжелый водород 


тяжелый изотон 
тяжелый мезон 
тяжелое ядро 
тяжелый кислород 
тяжелая вода 


реактор с замедлителем от тя- 
желой воды; реактор на тя- 
желой воде 

реактор с тяжелой одой; 
реактор на тяжелой воде 

высокий ход 


высота единицы передачи 


геликондальное движение; 
винтовов движение 

геликоидальная орбита 

rennt 

атом гелия 

гелневов охлаждение 

ядро гелмя 

гельвин 

гемоглобин 

гетерогенная решетка 

неоднородная смесь 

гетерогенная радмация 

гетерогенный реактор 


гетерозис 
гетерозиготность 
гетерозигот 
гетерозиготный 


структура гексагональной 
плотной упаковки 


сильно кислые отходы 


разряд с большой силой тока; 
мощный газовый разряд 

газовый разряд сильного тока; 
мощный газовый разряд; 
мощный разрлд в газе 

ускоритель большой энергия 


альфа-частица большой әмер- 
гим; альфа-частица, облада- 
ющая большой әмергией 

компопемт высокой энергии 


ciclo de traspaso del calor; ciclo عل‎ 
transferencia бе) calor 


Яшао cambiador de calor 


tratamiento térmico 
ciclo de caldeo 


campo de calefacción 
tubo Че calefacción 
blindaje con agregado pesado 


atomo pesado 

hormigón pesado 

quimica de los elementos pesados 
hidrógeno pesado 


isótopo pesado 

mesón pesado 

núcleo pesado 

oxigeno pesado 

agua pesada 

reactor moderado por agua pesada 


reactor de agua pesada 
en función de la altura 


altura de una unidad de transfe- 
rencia 
movimiento helicoidal 


orbita helicoidal 

helio 

átomo de helio 
refrigeración por helio 
núcko de helio 
helvina 

hemoglobina 

red (espacial) heterogénea 
mezcla heterogénea 
radiación heterogénea 
reactor heterogéneo 


heterosis 

heterocigosidad 

heterocigoto (sust.) 
heterocigótico 

estructura hexagonal compacta 


residuos muy ácidos; desechos muy 
ácidos 

descarga dc corriente de gran inten- 
ridad 

descarga de corriente de gran inten- 
sidad сп un gas 

асејсгабог de gran energia 


particula alfa de gran energia 


componente de gran energia 


| cycle de transfert de chaleur 


fluide évacuateur de chaleur 


traitement thermique 
cycle de chauffage 


champ de chauffage 
tube de chauffe 
bouclier en agrégat lourd 


atome lourd 

bétor lourd 

chimie des éléments lourds 
hydrogène lourd 


isotope lourd 
поп lourd 
noyau lourd 
oxygène lourd 
eau lourde 


pile utilisant l'eau lourde comme 
ralentisseur 


pile а eau lourde 


fonction de la hauteur ; relation avec 
la hauteur 
hauteur de l'unité de transfert 


mouvement hélicoldal 


orbite hélicoldale 

hélium 

atome d'hélium 
refroidissement раг lhélium 
noyau d'hélium 

helvine; helvite 
hémoglobine 

réseau hétérogène 

mélange hétérogène 
rayonnement hétérogène 
pile hétérogène; réacteur hétérogėne 


hétėrosis 

hétérosygotisme 

hėtérozygote (subst.) 
hėtérozygote (а4}.) 

structure hexagonak ‹ трасе 
résidus très acides 

décharge à forte intensité 


décharge à forte intensité dans un 
gaz 


ассёКпиеиг à grande énergie 
particuk alpha de grande énergie 


composante de grande énergie 


keat-transfer cycle [Н 42] 


. heat-transfer cycle 


. beat-transfer fluid (heat transfer 


liquid) 


. heal trealment 
. heaung cycle 


. heaiing field 
. heating tube 
. heavy aggregate shield 


. heavy atom 

. heavy concrete 

. heavy element chemistry 

. heavy hydrcgen, see also: deu- 


terium 
. heavy isotope 
. heavy meson 
‚ heavy nucleus 
‚ heavy uxygen 
‚ heavy water 


water moderated reactor 


. heavy water pile (heavy water 


reactor} 


„ height dependence (of intensity, 


etc.) 


. height of transfer unit (HTU) 
. helical motion 


. helical orbit 

‚ helium (He) 

‚ helium atom 

. helium cooling 

. helium nucleus 

. belvite 

. hemoglobin 

. heterogeneous lattice 

. beierogeneous mixture 

. heterogeneous radiation 

‚ heterogeneous reactor 

‚ beteropolar bond, see: 
bond 


ionic 


. heterosis 

. heterozygosity 

. heterozygote 

. heterozygous 

. hexagonal close-packed struc- 


ture 


. high acid мше 


. high current discharge 


high current (power) gas dis- 
charge 


. high-energy accelerator; high- 


energy machine 


. high-energy alpha particle 


high-energy component 


. heavy 


> 
0 


85. 


Ая‏ الحراري 
مانع النقل الحراري سابل /) 


а معالجة‎ 
Зы 


انبوب التسخين 
درع من التجمعات الكثيفة 


АА л‏ الدقيلة 
كيمباء العناص. ЧАЛ‏ 


JÆ نظير‎ 

JE ميزون‎ 

نواة ثقيلة (جمع نويات نويا 
اكمسجين Н‏ 

ماء نُقيل 


تابع للارتفاع 
ارتفاع الوحدة النافلة 
حركة لولبية 


مدار لولبي 

هليوم 

ір‏ هليوم 

تبريد بالهليوم 

نواة الهليوم 

يحمور او خضاب الدم 
شبكة لا متجانسة 
منهج لا д‏ 

pladi‏ لا متجاتس 
مفاعل لا متجانس 
رابطة ايونية 

نشاط هجين 

сму мА 

لافحة متغايرة 

„дам‏ اللواقع 
بنية سداسية متراصة 
САДЫ‏ شديدة الحموضة 
اتفراغ شديد ЛЕЛ‏ 
Ал‏ في الغاز شدبد РИ‏ 
лаа‏ ع عالي АЛ‏ 
جسيم ج у)‏ طافة ape‏ 


مركبة АВАЛ‏ العالية 


high-energy deuteron [Н 86} 53 high-speed neutron ІН 120} 


high-energy deuteron deutéron de grande énergie deuterón de gran energia дейтрон большой энергии; дей-‏ . دوتيرون „Ле‏ الطافه 
тероны с большой энергией‏ 


Ааф انشطار بالنتر ونات‎ . high-energy fission (of U-238) | fission (де Гигапит-238) раг new | fisión {del uranio-238) inducida рог | деление быстрыми нейтронами 
trons rapides neutrones rápidos 
ААЛ Де غاما‎ ра . high-energy gamma radiation | гауопз gamma de grande énergie | гафіасібп gamma de gran energia |гамма-лучи большой эпергим; 
гамма-лучи ‚: большой энер- 
гией 
عانية‎ АЙ» مفاعل ذو‎ . high-energy level pile; see: high 
power pile 
эйе نترون ذو طاقة‎ . high-energy neutron neutron de grande énergie neutrón de gran energia нейтрон большой энергии 
جسيم نو طاقة عالية‎ . high-energy partide particule de grande énergie; corpus- { particula de gran energia частица большой энергии; 
сце de grande énergie частица с большой энергией 
مسرع جسيمات الى طافة عالية‎ high energy particle accelerator | accélérateur de particules à haute | acelerador de particulas de alta | пысокоэнергетнческиӣ ускори- 
énergie energia тель частиц 
كم نو طاقة عالية‎ . high-energy quantum quantum de grandc énergie cuanto de gran energia квант большой энергии; квант 


с большой энергией; высоко- 
энергетический квант 


١ high-energy region intervalle des grandes énergies región de gran encrgía; zona de | область большой энергчи‏ مجال الطافة العالبة 
gran спегріа; intervalo de ener-‏ 
gias grandes‏ 
high energy yield grand rendement d'énergie gran rendimiento energético большой выход энергии; боль-‏ ‚ نتاج طافي Je‏ 
шой энергетнческий выход‏ 


high fast flux flux intense de neutrons rapides flujo intenso de neutrones rápidos | поток с большой плотностью‏ „ تدفق شديد للنترويات السبيعة 
быстрых нейтронов; нейтрон-‏ 
ный поток большой плотно-‏ 


١ CTH 
Je مفاعل ذو تدفق‎ . high-flux reactor pile à flux intense reactor de intenso flujo de neu- | реактор высокого потока ней- 
trones тронов 
عالي التواتر‎ Ла . high-frequency oscillator oscillateur de haute fréquence oscilador عل‎ alla frecuencia генератор высокой чистоты 
وقود نووي من نوعية جيدة‎ . high-grade nuclear fuel combustible nuckaire de qualité | combustible nuclear de buena cali- | высококачестлениое ядерное 
supérieure; combustible de grande | dad; combustible de gran pureza | горючее; ядерное горючее 
pureté nucléaire nuclear высокой чистоты 
JE ركاز يورانيوم نو محنوی‎ . high-grade uranium ore minerai d'uranium à haute teneur | mineral бе uranio de alta ley; mine- | высокопроцентиая урановая 
ral de uranio de alta сопселиа-| руда 
ción 
ذو طاقة عالية‎ ра . high level radiation rayonnement de grande énergie radiación de gran energia радиация цысокого уровня 
энергии 
ذي طافة عالية‎ pladi منبع‎ high ісус! radiation source source radioactive de grande inten- | fuente radiactiva de gran intensidad | источиик излучения большой 
sité интенсивности 
نفاية عانية النشاط‎ . high ісус! waste résidus à haute activité; cMuent à | residuo de gran radiactividad отходы большой интенсивности 
haute activité радиации 
مفاعل بحوث جيد الاداء‎ . high performance research reac- | pile de recherche à caractéristiques | reactor de investigación de gran | эксперимеитальный реактор 
tor pouseées ii to большого выхода 
مفاعل عالي الاستطاعة‎ . high-power pile pile de grande puissance reactor de alta potencia реактор большой мощности 
انفراغ نابض عالي الاستطاعة‎ . high-power pulsed discharge décharge pulsée de grande puissance | descarga pulsante de gran potencia | мощный импульсный разряд 
ضبابية عالية الضغط‎ бурь ‚ high-pressure cloud chamber | chambre de Wilson à forte pression | cámara de nieblas de alla presión | камера Вильсона высокого да- 
влення 
مادة مزلقة عالية الضغط‎ . high pressure lubricant lubrifiant pour forte pression lubricante de айа presión смазочный материал при высо- 
ком давленинк 
Je ضغط‎ it gapa | 109. high-pressure unit groupe de haute pression aparato de alta presión агрегат высокого давления 
Je تدفق اشماعي‎ | 110. high radiation flux flux де rayonnement intense flujo de radiación intensa поток высокой радиации 
طبيقة ذات مقدرة فصل عالبة‎ | 111. high resolution method méthode à grand pouvoir эбрага(еиг | método de gran resolución метод с высокой разрешающей 
способностью 
مقدرة فصل عالية‎ | 112. high resolving power grand pouvoir de résolution; grand | gran poder resolutivo большая разрешающая способ- 
pouvoir séparateur ность 
هاسوب (الكتروني) سيوع‎ | ИЗ. high speed computer саісшабісе (élcctronique) à grande | calculador rápido; calculador иНга- | быстрый вычислитель 
vitesse; machine à саісшег (élec- | veloz; caiculadora rápida 
tronique) à grande vitesse 
فرازة نابذة ممهعة‎ | 114. high-speed centrifuge; see also: | centrifugeuse à grande vitesse centrífuga ultraveloz быстроходная центрифуга 
uitra-centrifuge 
бөз مشحون‎ ppap | 115. bi Г particule chargée de grande vitesse | particula cargada rápida быстрая заряженная частица 
) ag) буз الکترون‎ | 116. М électron, neutron де grande vitesse | electrón (neutron) rápido быстрый электрон (нейтроп) 
бе نترون انشطاري‎ | 117. high-epeod бевіоп neutron neutron rapide de fission neutrón de fisión rápido быстрый нойтром деления 
беч ом | 118. high-speed ion юп de grande vitese юп rapido быстрый ион 
) يون هليوم سيوع (جسيم الفا‎ | 119. high-apeed ionized belium atom; | atome d'hélium ionisé de grande | Мото de helio ionizado rápido быстрый ионизировамный атом 
see also: alpha panicle vitesse гелия 


буе نترون‎ | 120. high-speed neutron пешгоп де grande vitesse neutrón rápido быстрый нейтрон 


hot channel factor [Н 162] 


поперечное сечение деления 
быстрыми нейтронами 
быстрая частица; быстродви- 
жущаяся частица 
высокотемпературная плазма 


обработка с применением высо- 
кой температуры; обработка 
при высокой температуре 


реактор высокой температуры 


алектростатнческая машина 
высокого напряжения 


высокий вакуум 

высокое напряжение 

выбоковольтная установка; ап- 
паратура высокого наприже- 
ния 


техника высокого напряжения 


более тяжелый изотоп; высший 
изотоп 


хорошо коллнмированный Ny- 
чок 


матернал высокой радмоактив- 
ности 


удар 
гиельмит 


годоскоп 

агент удерживания 

удержмвающий агент 

содержание горючего 

время нахождения (в устрой- 
стве) 

дырочная проводимость 


полый цилиндр 
решетка с полными блоками 
гольмий 


гомогенное поле; 
поле 


гомогенкая радмация 
гомогенный реактор 
гомологичные хромозомы 


однородное 


гомополярная индукция, YHN- 
полярная индукция 

гомоэнготность 

гомозигот 

гомозиготный 

колпак 

первичная порода 


лаборатория для анализа вы. 
сокоактивных веществ 


высонорадиоактивный атом; 
горичий атом 


горячая камера 


coeficiente (бе trabajo) de сапа! | коэффициент высокотемпера- 


турного каиала 


haz (de neutrones) perfectamente 


substancia intensamente radiactiva 


indución homopolar; inducción 


laboratorio de análisis de gran acti- 


hihg-speed neutron fission cross section {Н 121] 54 


trones rapidos 
particula rápida 


trons de grande vitesse 
particule de grande vitesse 


plasma de alta temperatura 
tratamiento a alta temperatura 


plasma à haute température 
traitement à haute température 


pile chaude (fission); réacteur а | reactor de alta temperatura 
haute température (fusion) 


machine électrostatique à grande máquina electrostática de gran dife- 


différence de potentiel rencis de potencial 


alto vacio 
alta tensión 
aparato de alta tensión 


vide poussé 
haute tension 
appareil à haute tension 


technique de la haute tension técnica de alta tensión 


isotope plus lourd isótopo más pesado 

faisceau (de neutrons) ã collimation 
rigoureuse; faisceau {de neutrons) 
parfaitement délimité 

matière ou substance fortement 


colimado 


radioactive 
coup impacto 
hielmite hielmita 
hodoscope hoaoscopia 


agente de retención 

portador de retención 
inmovilización де! combustible 
tiempo de inmovilización 


agent de rétention 
entraineur de rétention 
combustible immobilisé 
temps de séjour 


conductivité par trous conductividad por agujeros 


cylindre creux cilindro hueco 

réseau à barreaux creux red de lingotes huecos 
hoimium holmio 

champ uniforme campo uniforme 


rayonnement homogène radiación homogénea 
pik homogène; réactcur homogène | reactor homogéneo 
chromosomes homologues cromosomas homólogos 


induction Бопюрошие; induction 


unipolaire unipolar 
homozygotisme homocigosidad 
homozygote homocigoto 
homozygote homocigótico 
hotte campana 
roche encaissante roca encajante 


laboratoire d'analyses sous haute 
activité vidad 

atome fortement excité atomo muy excitado 

cellule de baute activité célula de gran actividad 

coefficient {de sécurité) de canai 
chaud caliente 


. high-speed neutron fission cross | section efficace de fission par neu- | sección cficaz de fisión por neu- 


section 


hugh temperature plasma 


. high temperature processing 


. high temperature reactor 


high tension; see: high voltage 

high tension static machine; see 
also: electrostatic generator; 
Van de Graaff machine 


. higb vacuum 

. high voltage 

. high voltage apparatus 
. high voltage technique 
. higher isotope 


. highly collimated beam (of neu- 


trons) 


. highly (strongly) radiative ma- 


terial 


. hit 

. hit theory; see; target theory 
. hjelmite 

. hlopinite; see: khlopinite 

. hodoscope 

. БоЮ-Баск agent 

. hold-back carrier 

. hold-up of fuel 

. bold-up time 


. hole-type conductivity (p-type 


conductivity) 


. hollow cylinder 

. holow-slug lattice 
. holmium (Но) 

. homogeneous field 


. bomogencous radiation 

. homogeneous reactor 

. homologous chromosome 

. homopolar bond; see: covalent 


bond 


. homopolar (unipolar) induction 


. homozygosity 

. homozygote 

. homozygous 

. hood 

. host rock 

. hot analytical laboratory 


. hot atom 


hot cell 
hot channel factor 


126. 
127. 


№ وات‎ а ي‎ ЫЛА الففال‎ АДАЛ 
جسیم سيوم‎ 


بلازما а‏ 
معالجة بانحرارة العلية 


مقاعل عالي الحرارة 
рй ЕР‏ عالي التوثر 


خلاه شديد 
نوتر Je‏ 
جهاز يعمل рем‏ العاني 


طريقة التزتر العالي 
نظير Жл‏ 
5а у>‏ | نترونية ) محكمة النمنيد 


مادة hapit‏ الاشماع 


ضربة . аай‏ 
نظريةالهدف 
هلميث 


هودوسكوب 
عامل معوق 
حامل معوق 
ايقاف الوقود 
АЫЛ ём‏ 


ناقلية ثقبية 


اسطوانة جوفاء 
شبيكة فضبان جوفاء 
هولميوم 

Jia‏ متجائس 


اشفاع متجائس 
jelka‏ متجائس 
الصيفيات المتملالة 
رابطة مشتركة 
تحريض وحيد القطب 


تجاتس اللواقح 
لاقحة منجاتصة 
متجانس اللوافع 
غطاء 

حجر Ж‏ رکاز 


ثرة حارة (عالية الاثارة) 


خلية (حجرة ) حارة 
معامل القْناة الحارة 


Ьо laboratory [Н 163 55 һурегоп [Н 191| 


лаборатория для исследопанин 
высокорадноантивных Be- 
ществ; «горячан» лаборато- 
рия 


laboratorio activo 


) الاشع ع‎ эш, مخير هار‎ . hot laboratory laboratoire de haute activité 


bot loop circuit expérimental thermique; | circuito experimental térmico горячая петля‏ . دارة هارة 
boucie chaude‏ 
bot plasma plasma chaud; plasma surchauffé | plasma sobrecalentado высокотемпературная плазма;‏ . بلاز ما д»‏ 
горячая плазма‏ 
bia . bot-pressing pressage à chaud prensado en caliente горячее прессование‏ على الحامي 
hot-rolled теш! métal laminé à chaud melal laminado en caliente горячекатаный металл‏ .167 | معدن مرقق على الحامي бела)‏ 
НТО, see: height of transfer‏ .168 | ارتفاع وحدة النقل 
unit‏ 
hunting pompage; balayage; instabilité penduleo; oscilación; inestabilidad | качание‏ .169 | ارتجاج . ترجح 

hydrodynamic motion mouvement hydrodynamique movimiento hidrodinámico гидродинамическое движение‏ .170 | حركة هدرودينامية 


ТАХ АШ) معائئة هدرودينامية‎ | 171. hydrodynamica! equation (of | equation de ІЋуагобупатідие ecuación hidrodinámica гидродинамическое уравнение 


тоюп) 
حمض الهدر و قلوريك ( ممص قنور العام ؛‎ | 172, hydrofluoric acid acide fluorhydrique acido fluorhidrico фтористоводородная кислота 
هدر و قدورة‎ . hydrofluorinatiom fluoruration fluoruración присоединение фтористого BO- 
дорода 
1 هدروجين‎ . hydrogen (Н) hydrogène hidrógeno водород 
هدروجينية‎ Шы | 175. hydrogen bomb (Н-ботб) bombe а hydrogène bomba de hidrégeno водородная бомба 
شبيهة بالهدر وجين‎ 5 | 176. hydrogen-like мот atome hydrogénolde átomo hidrogenoide водородоподобный атом 


реактор с водородосодержа- 
щнм замедлителем 


hydrogen moderated reactor pile à ralentisseur hydrogéné reactor con moderador de hidrégeno‏ . مفاعل بمهدىء هدرو جيني 


hydrogen nucleus noyau d'hydrogène núcleo de hidrógeno ядро водорода‏ . نواة الهدروجين 
вудгодеп(к) plasma plasma Будговёп ие plasma hidrogénico водородная плазма‏ .179 | بلازما هدروجينية 
hydrogén recoil proportional | compteur proportionnel à protons | contador proporcional de protones | пропорциональный счетчик на‏ .180 | عداد تناسبي بالبروئونات المرئدة 
геси!‏ عل 


бе retroceso водородной отдаче 


counter 
تبادل النظيرين بين الهدروجين والماء‎ | 181. hydrogen-water exchange reac- | réaction d'échange entre ['һуйго- | геассюп de intercambio entre e) | изотопный обмен водород-вода 
цоп gène eı l'cau hidrógeno y el agua 
مهدىء هدروجيني‎ | 182. hydrogenous moderator ralentiseeur hydrogéné moderador hidrogenado водородный замедлитель 
قلق هدرو مغخطيسي‎ . hydromagnetic instability instabilité hydromagnétique гидромагнитная неустойчи- 
вость; магинтно-гидромеха- 
ническая неустойчивость 
اهتزاز هدرو مغتطيسي‎ . hydrornagnetic oscillation гидромагнитное колебание 
جملة هدرومغنطيسية‎ | 185. hydromagnetic system гыдромагнитная сыстема 
موجة هدرومضطيسية‎ | 186. Будготазлейс маме гидромагнитная волна 
عام الهدرو مغنطيسية‎ | 187. Будготазле кз гидромагнетика 
А9 ма اتزان‎ | 188. hydrostatic equilibrium гидростатическое равновесие 
هدر وكسيل‎ | 189. һуйгоху! гмдроксил 
بنية عالية الدقة‎ | 190. hyperfine structure сверхтонкая структура 
هيبيرون‎ . Вурегой гиперон 


Russian — Кийе 
Ruso — По-русски 


идеальный газ; современный 
газ 

идеальный коэфициент разде- 
ления 


фактор обогащения идеального 
одноступенчатого процесса 


температура вспышки; темпе- 
ратура воспламенения 


виртуальный источник 
мнимая часть 

удар; толчок; импульс 
ударная флуоресценция 
ударная ионизация 
ударный параметр; 

столкновения 

ударное излучение 
ударная вязкость 
падающий пучок 


параметр 


функция важности 
обедиенное горючее 
обедненное вещество 
импульс 

счетчик импульсов 


генератор импульсов; нмпульс- 
ный генератор 
импульс отдачи 


атом примеси 


элемент примеси 


единокровный; инбредный 
инбредная линия; чистая раса 
инбридинг; эндогамия 


калильная сетка 
падающий пучок 
падающий нейтрон 
падающая частица 
падающий протон 
падающая волна 
включения 


несвязное рассеяние 
несжимаемое течение 


постепенио нарастающий HM- 
пульс; приращешие импульса 

независимый относительный 
выход распадов 


модель независимых частиц; 
модель ядро с пезашисимыми 
частицами 


gas perfecto; gas ideal 
Ѓасіог teérico de separación 


factor teóriv › (de enriquecimiento) 
en un tratamiento de una sola 
etapa 

temperatura de encendido; tempe- 
ratura de inflamación 


fuente virtual 

parte imaginaria 
choque; impacto 
fluorescencia рог choque 
ionización por choque 
parámetro del choque 


radiación de choque 
resistencia al impacto 
haz incidente 


función de importancia 
combustible cnıpobrecido 
substancia empobrecida 
impulso 

contador de impulsos 
generador de impulsos 


impulso de retroceso 


impureza correspondiente a [оз 
átomos... 


impureza correspondiente a los 
elementos... 


endogámico; consanguineo 
linea endogámica 
endogamia; consanguinidad 
camisa incandescente 

haz incidente 

neutrón incidente 

particula incidente 


protón incidente 

onda incidente 

inclusiones 

dispersión incoherente; di-persión 
desordenada 

corriente incompresible 


incremento de impulso 


rendimiento de fisión independiente; 
porcentaje de fisiones que dan 
directamente un productio dado 

modelo del núcleo de particulas 
independientes 


I 


French — Français Spanish — Espagnol 
Francés — По-францугски Español — По-истански 


gaz parfait 
facteur théorique de séparation 


facteur théorique d'enzichissement 
dans un traitement à une seule 
passe 

température d'ignition (point d'igni- 
поп); température d'allumage 


source vinuelle 

partie imaginaire 

choc 

fluorescence par collision 
ionisation par choc 
paramètre du choc 


rayonnement de collision 
résistance au choc; résilience 
faisceau incident 


fonction d'importance 
combustible appauvri 
matière appauvrie 
impulsion 

compteur d'impulsions 
générateur d'impulsions 


impulsion de recul 


impureté correspondant ви:. ato- 
mes... 


impureié correspondant aux ék- 
menis... 


endogame; consanguin 

lignée consanguine 

endogamie; croisement сопзапвит 

manchon incandescent 

faisceau incident 

neutron incident 

particule incidente; согриѕсиіе inci- 
dent 

proton incident 

onde incidente 

inclusions 


diffusion incohérente ; diffusion dés- 
ordonnée 


écoulement d’un fluide incompres- 
sible 
accroissement d'impulsion 


pourcentage des fissions conduisant 
directement à un produit donné 


. independen! particle model (of | modèle du noyau à particules indé- 


pendgntes 


English — Anzlats 
Ingles -— По-английски 


. ıdeal gas (perfect gas) 
. 1deal separation factor 


. ıdeal simple process factor 


ignition temperature (ignilıon 
point) 

virtua! re- 
actor 

image source 

imaginary part 

impact; see also: collision 

impact Йиогеѕсепсе 


. impact ionization 
. impact parameter 


. impact radiation 
. impact strength 
. impinging beam (оѓ neutrons, 


etc.) 


. importance function 

‚ impoverished (ruclear) fuel 
. impoverished material 

. impulse 

. impulse counter 


ımpulse gencrator 


. итр'!5е of recoil 
. impulsive moment; see: angular 


impulse 


„ impurity atom 
. impurity element 


. inbred 

. inbred ıine 

. inbreeding 

. Incandescent mantle 

. incident beam 

. incident neutron 

. incident particle; see або: bom- 


barding particle 


. incident proton 

‚ incident wave 

. inclusions 

. incoherent scattering 


. incompressible flow 


. incremental impulse (incremen- 


tal momentum kick) 


. independent fission yield 


nucleus! 


. image геасіог; see 


Arahe عوطويمة‎ -nF 


عامل الفصل المثالي 


عامل الاغناء المثالي Аура‏ وحيدة المر Ыз‏ 


درجة حرارة الاشتعال 
مفاعل اقتراصي 


бкл‏ وهمي 
القسم التخيلي 
صدم. з‏ 
уй‏ بالصدم 
وسيط الصدم 


أشعاع الصدم 

مقاومة الصدم 

الحزمة الواردة 

تابع الاهمية . دالة АА‏ 
الوقود (النووي | Ahad‏ 

ФА مادة‎ 

دقع . نض 

عداد نابض 

مولد النبضات (ан)‏ 


دقع الارتداه 
الدقع الزاوي 
نرة شائبة 
محرمي 

سلالة محرمية 
زواج محرمي 

قميض متو مع 
Ал јал‏ الواردة 
النترون الوارد 
الجسيم الوارد 


البروتون الوارد 

الموجة الواردة 

:= تصمينات . متضمنات 
تبعثر لا مترابط (مشوس ) 
جريان مانع لا ضغوط 

دقع منزاید 


المردود الانشطاري 


АА الثواة ذات الجسيمات‎ базы 


infmitesimal current |1 81] 


показатель преломления 
показатель 
меченый элемент 


indice de refracción 

indicador 

elemento indicador; radioelemento 
trazador 

gene indicador ген-индикатор; индикаторный 
ген 

непрямая потеря энергим; KOC- 
венная потеля энергии 

индий 

состояние независимой элемен- 
тарной частицы 


pérdidas indirectas de energia 


indio 

estado de una particula еп сі modelo 
del núcieo عل‎ particulas inde- 
pendientes 

inducido; provocado индуцированный; наведенный, 
вызванный 

индуцированный вихревый ток 

вынужденное деленне; мнду- 
цированное деление 


индуцированная ядерная peak- 
ция 


согтіспіс parásita inducida 
fasion provocada 

reacción nuclear provocada 
наведенный дрейф частицы; HH- 


дуцированное дрейфовое дви- 
жение; вынужденный дрейф 


deriva inducida бе una particula 


частицы 
radiactividad provocada мидуцированная радновктинв- 
ность 
transformación inducida ындуцированное превращение 
inductancia индуктивность 
inducción индукция 


индукционный ускоритель 
индукционный эффект 
индукционная электропечь 
яндунционный насос 
нндунтивное сопротивление 
промышленцая теплофикация 
промышленная элентростан- 


ция; электростанция для 
промышленных целей 


промыщленный реактор 
неупругое столкновение 


асектадог рог inducción 
efecto de inducción 
bomo бе inducción 
bomba de inducción 
resistencia inductiva 
calefacción industrial 
central eléctrica industrial 


reactor industrial 
choque inelástico; colisión inelástica 


поперечное сечение неупругого 
рассеяния 


неупругое рассеяние 


поперечное сеченые неупруго- 
го рассеннин 


инертный гза 
инерция 
инерционный эффект 
сила инерции 
инерционная масса 
инерциальная система 


беснонечный эффективный ра- 
диус действия; бесконечный 
радиус действия 


sección eficaz de dispersión ine- 
Мик 

dispersión inelástica 

secciéon eficaz de dispersión ino- 
lástica 


gas inerte 

inercia 

efecto de inercia 

fuerza de inercia 

masa inerte 

sistema de inercia 

radio de вссјбп eficaz infinito 


red infinita бесконечная решетка 
factor бе multiplicación сп medio | бесконечный ноэффициент pas- 
infinito (keo) миожемия 
fuente piana infinita бескомечный плоский источник 
piaca infinita; volumen infinito | бесконечная плита 
де eepesor conatante 


бесконечный плиточный peak. 
тор 
бесконечно малый ток 


reactor عل‎ рівса infinila 


corriente infinitesimal 


indice de réfraction 
indicateur 
radioélément indicateur 


gène indicateur 
penes indirectes d'énergie 


indium 

état d'une particule dans le modèle 
nuckaire à particules indėpen- 
dantes 


induit; provoqué 


courant de Foucault induit 
fission provoquée 


réaction nuckaire provoquée 


dérive induite d'une particule 


radioactivité provoquée 


transformation provoquée 
inductance 

induction 

accélérateur à induction 
effet d'ioduction 

four ё induction 

pompe & induction 
résistance inductive 
chauffage industriel 
centrale industrielle 


pile industrielle; réacteur industriel 

choc inélastique; collision inélas- 
tique 

section efficace de diffusion inélas- 
tique 

diffusion inélastique 

section efficace de diffusion inélas- 
tique 

gaz inerte 

inertie 

effet d'inertie 

force d'inertie 

masse inerte 

système d'inertie 

rayon d'action efficace infini 


réseau infini 

facteur de muliiplication en milieu 
infini (Kæ) 

source plane infinie 

volume infini d'épaisecur constante; 
plaque infinie 

pile infinie d'épaisseur constante 


courant infinitésimal 


indeterminatioa ргірсіріе |I 40] 


. indetermination principle; see: 
incertainty principle 

. index of refraction 

. indicator 

. indıcator element 


. indicator gene 
. indirect energy loss 


. indium (la) 
. individual particle state 


. induced 


. induced eddy current 
. induced fission 


. induced nuclear reaction 
. induced particle drift 


. induced radioactivity; see also: 
artificia! radioactivity 

‚ induced transformation 

‚ inductance 

. induction 

. induction accelerator 

. induction effect 

. induction furnace 

. induction pump 

. inductive resistance 

. industria! heating 

‚ industria! power station 


„ industrial reactor 
. inelastic collision 
‚ inelastic (scattering) cross section 


. inelastic scattering 
. inelasting scattering cross section 


„ inert gas 
. inertia 
. inertial cffoct 
inertial force (force of inertia) 
. inertial mas 
. inertial system 
. infinite effective range (of Cou- 
lomb field) 
76. infinite عمنااها‎ 
TI. infinite multiplication constant 
78. infinite plane soure (of neu- 
trone 
79. infinite elab (source) 
80. infinite alab reactor 


31. infinitesimal current 


هبدا الار = 


igi‏ الانكصار 
наи‏ 
гаж‏ موطر 
مورئة موشرة. جيمة موشره 


خسارة الطاقة اللاميشرة 


pa!‏ م 
حالة الجمم الفرد 


مسر ع تحريضي 
مفعول التحريض 
اتون تخريضي 
مضخة تحريضية 
مقاومة تحريضية 
محطة طاقة صناعية 


مفاعل صناعي 
تصادم لامرن 


المقطع الفعال ДАШ‏ اللامرن 
уже‏ لامرن 
المقطع الفعال ДАШ‏ اللامرن 


Jaa غاز‎ 

адь 

مفعول الطاقة 

قوة العطالة 

الكتلة العطالية 

مقرن (مرجع )عطالي . جملة عطالية 
المدى اللامتتاهي Ја‏ الكولوني 


شبيكة لا متناهية 

معامل التكاثر في وسط لامتناء 
منيع مستو 

بلاطة 

مفاعل صفيحي 

تيار لا АША‏ في Haah‏ 


insulation break-down (1 121[ 


бесконечно малое смещение; 
бесконечно малое перемеще- 
ние 

бесконечно малое боковое сме- 
щение 

генетическая информация 


усадочная раковина слитка; 
усадочная раковина чушки 


внутреннее управление; соб- 
ственное управление 
присущая фильтрация 
внутренняя устойчивость 
задерживание реакции 
ингибитор; замедлитель 
негомогенное поле; неоднород- 
ное поле 
неоднородная среда; 
генная среда 
реактивность путем обратных 
часов 
начальное удержание организ- 
мом 


начальные условия 


негомо- 


начальная энергия 
первичная частица 


начальная (относительная) ки- 
нетическая энергия 


инжектируемая частица 
энергия инжекции 


входная лицеван сторона 
входной фильтр 


впускной коллектор; приемный 
распределитель 


эксперимент внутри реактора; 
опыт внутри реактора 


вход; входная энергия, входное 
количество 


входной импеданс 
входной снгиал 
цеустойчивость 


время возрастанин неустойчи- 
вости 


мгновенное сближение 


мгновенный центр вращения 
мгновенный нейтрон деления 
мгновеннап мощность реакции 


мгновенное повышение темпе- 
ратуры 
измерительный мост 


диапазон измерительных прн- 
боров 


установка приборов 
изоляция 


пробой изоляции; разрушение 
изоляции 
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desplazamiento infinitesimal 


desplazamiento lateral infinitesimal 
información genética 
grietas en el lingote 


regulación interna, regulación in- 
irinseca; autorregulación 


filtración inherente 
estabilidad inherente 
inhibición de la reacción 
inhibidor; retardador 
campo no uniforme 


medio heterogéneo 

“ inhour " 

retención inicial рог el cuerpo 
condiciones iniciales 


energía inicial 
particula inicial 


energi лаёиса relativa inicial 


panicuk. inyectada 
onergia de inyección 


cara de entrada 
биго de entrada 


colector de admisión; colector de 
entrada 


ensayo en el reactor 


entrada; potencia absorbida; canti- 
dad suministrada al sistema 

impedancia de entrada 

seña! de entrada 

inestabilidad 

periodo de incremento de la inesta- 
bilidad 

reunión, unión instantánea; mon- 
taje instantáneo 

centro instantáneo de rotación 

neutrón instantáneo de fisión 

potencia (energia) instantánea de la 
reacción 

elevación instantánea de tempera- 
tura 

puente de instrumentos 


1. (reactor) régimen de marcha de 
los instrumentos; 2. akance del 
instrumento; intervalo de medida 


instalación de instrumentos 


aislamiento; aislación 


rotura del aislamiento; ruptura де! 
aislamiento 


déplacement infinitésimal 


déplacement latéral infinitésimal! 
code; information (génétique) 
crique dans le lingot 


réglage interne; autoréglage; auto- 
régulation 

filtration inhérenie 

stabilité propre 

inhibition de la réaction 

inhibiteur 

champ non uniforme 


milicu поп homogène; milieu hété- 
говёпе 
“ inhour " 


rétention initiale par le corps 
conditions initiales 


énergie initiale 
particule initiale 


énergie cinétique relative initiale 


particule injectëe 
énergie d'injection 


face d'enfournement 
filtre d'entrée 
collecteur d’admission 


essai «en pile » 


quantité fournie au système; enirée; 
admission; puissance absorbée 


ипрёдапсе d'entrée 

signal d'entrée 

instabilité 

temps de топіёе de l'instabilité 


réunion, union instantanée; mon- 
tage instantané 

centre instantané de rotation 

neutron instantané de fission 


puissance (énergie) instantanée de 
la réaction 

élévation instantanée de tempéra- 
ture 

passerelle des instruments de mesure 

1. (pile) régime de marche aux ins- 
truments; 2. intervalle de mesure; 
étendue de mesure 

instrument de mesure; mise au point 
des instruments de mesure 

Isolement; isolation 

claquage de l'isolant; rupture de 
lisolani 


infinitesima! displacement [1 82] 


82. ınfinıtesimal displacement 


83. infinitesimal lateral displacement 

84. information (genetic informa- 
tion) 

85. ingot piping 

86. inherent control; internal con- 
trol 

87. inherent filtration 

88. inherent stability 

89. inhibition of геаспоп 

90. inhibitor 

91. inhomogeneous field 

92. inhomogeneous medium 

93. inhour (inverse hour reactivity) 

94. initial body retention (of radio- 
acuve material) 

95. initial conditions (of discharge, 
etc.) 

96. inital energy 

97. initial particle (original particle) 

98. initial relative kinetic energy 
(cf relatıve colliding particles) 

99. injected particle 

100. injection energy (of particle 


erierıng cyclotron) 


101. inlet face 

102. inlet fiher 

103. inlet manifold 

104. inner conversion; see: internal 
conversion 

105. in-pile test 

106. in-process material; see: inter- 
mediale produci 

107. input 

108. input inpedance 

109. input signal 

110. instability 

1t1. instability growth time (plasma) 

112. instantaneous assembly (of A- 
bomb) 

113. instantaneous centre of rotation 

114. instantaneous neutron of fission 

115. instantaneous reaction power 
(plasma) 

116. instantaneous temperature 

117. instrument bridge 

118. instrument range 

119. instrumentation 

120. insulation 

121. insulation break-down 


чш pai с 


aa Aona „>!‏ 
معنومة رزرائية| را مور 
Зы‏ 

انضبط داني 

иная 

ЛА‏ اصيل 

كبت التفاعل 

5 

| نسيل‎ i) لا منتظم‎ jia 


ومط لا منجانس 

ساعة مقلوبة 

الامساك الابتداني кәл‏ 
الشر وط البسيه 


الط فة اليدسية 


الجسيم الاولي 

الطاقة الجر كية Ар АННЫ‏ 
الجسيم المحقون 

Сал طاقة‎ 

وجهة الدخول 

مصفاة 

مشعب الدخول 


лы‏ داخل المفاعل 


مدخل 

ممائعة الدخول 

الاشارة الداخلة 

عدم الاستفرار ( فلق) 
زمن تزاید عدم الاستفر ار 
تجموع اني 

المركز الاني للدور نل 
نترون انشطار فور ي 
استطاعة التفاعل الاتبة 
درجة الحرارة А‏ 
„л>‏ للقيامن 

مجال الجهاز 

علم الاجهزة 


عزل 
تصدع العازل 


internal emitter {I 165] 
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изолятор, изоляционный мате- 


риал 

интегральный; интеграл; це- 
лый 

интегральная поглощенная до- 
за 


интегральная доза 
интегральные измерения 
целое число 
интегральная величина 


интегрированный нейтронный 
поток 

интегрирующий дозиметр 

интегрирующий дозиметр 

интегрирующая камера нони- 
эзации 

интегрирующая установка 

усиливающий экран 

экспонометр; дозиметр 


интенсивиость активации 
интенсивность радиоактивности 
взаимодействие 


сечение взаимодействия 
энергия взаимодействия 
потенциал взаимодействип 


сила взаимодействия; интен- 
сивность вааимодействия 


междуатомная сила 

вазимокалибровка источников; 
взаимокалибровна нейтро- 
нов 

взаимообыен 

поверхность раздела 


поверхность раздела 

нитерференцин; помехи 

взаимный затвор; схватка; 
взаимная сцепка 


промежуточная совокупность; 
промежуточная группа 


промежуточчая цепь 


интервал промежуточной энер- 
гни 


гредний нейтрон 


промежуточный продукт 

реактор с нейтронами средней 
скорости 

промежуточная скорость 

междумолекулярная сила 

внутренняя абсорбция; внут- 
реннее поглощение; самопо- 
глощенме 

внутренняя конверсия 

когффициент внутренней KOH- 
версии 

электрон внутренней нонверсни 

внутренний электрический ток 


внутренинй иэлучитель 


aislador 
global; integral; total 


dosis global absorbida; dosis inte- 
gral absorbida 

dosis global; dosis integral 

medidas globales 

número entero 

número entero; cantidad discreta; 
integral 

flujo neutrénico integrado 


integrador бе dosis 
dosimetro integrador 
сапага de ionización de integración 


unidad integradora 
pantalla intensificadora 


intensitómetro; dosimetro; medidor 
de intensidad 


intensidad de activación 
intensidad de іа radiactividad 
interacción 


sección ебсах de interacción 
energia de interacción 

potencial de interacción 
intensidad de las fuerzas actuantes 


fuerza interatómica 


calibrado relativo de fuentes de 
neutrones 


cambio 

entrefase; superficie de separación; 
interfase 

región interfacial 

perturbación; interferencia 

enclavamiento; bloqueo 


montaje de neutrones intermedios; 
cuerpo de neutrones intermedios 


circuito intermedio 
intervalo de energia de los neutrones 
intermedios 


neutrón intermedio 

producto intermedio 

reactor de neutrones intermedios 
velocidad intermedia 


fuerza intermolecular 
absorción interna 


conversión interna 
coeficiente de conversión interna 


electrón de conversión interna 
corriente eléctrica interna 


emisor interno; emisor interior 


isolateur 
global; intégral; total 


dose globale absorbée; dose inté- 
grale absorbée 

dose globale; dose intégrale 

mesures globales 

nombre entier 

nombre entier; quantité discrète; 
intégrale 

flux neutronique intégré 


intégrateur de doses 
dosimètre intégrateur 
chambre d'ionisation à intégration 


boltier intégrateur 
écran renforçateur 
intensimètre 


intensité d'activation 

intensité de la radioactivité 

réaction епие...; action de... sur...; 
force qui s'exerce епие...; inter- 
action 

section efficace d'interaction 

énergie d'interaction 

potentiel d'interaction 

intensité des forces agissantes 


force interatomique 
étalonnage relatif de sources de 
neutrons 


échange 
зиЧасе de séparation; interface 


région interfaciale 
perturbation; іпісгѓёгсосе 
verrouillage 


montage à neutrons intermédiaires; 
orur à neutrons intermédiaires 


circuit intermédiaire 
intervalle énergétique des neutrons 
intermédiaires 


neutron intermédiaire 

produit intermédiaire 

réacteur à neutrons intermédiaıres 
vitesse intermédiaire 


force intermoléculaire 
absorption interne 


conversion interne 
coefficient de conversion inteme 


électron de conversion inteme 
courant électrique interne 


émetteur interne; émetteur intérieur 


neutron 


(in 


iasulator [I 122} 
عدون‎ 122. insulator 
sar- كامل . كلي‎ | 123. integrai 
الجرعة الممتصة الكنيه‎ | 124. integral absorbed dose 
ЧИЛ الجرعة‎ | 125. integral dose 
) شمه‎ ААЦ قياسسات‎ 126. integral measurements 
عدد صحيح‎ 127. integral number 
كمية صحيهة‎ | 125. integral quantity 
التدقق التتروني التكامسي‎ | 129. integrated neutron flux 
gE مقياس الجرعه‎ | 130. integrating dose meter 
مجراع مكامل‎ | 131. integrating dosimeter 
АКАУ حجرة التایں‎ | 132. integrating ionization chamber 
кэл وحدة‎ | 133. integrating unit 
jja ستار‎ | 134. intensifying screen 
مقياس الشدہ‎ | 135. intensitometer 
شدة الننشيط‎ | 136. intensity of асиуацоп 
شدة النشاط الاشفاعي‎ | 137. intensity of radioactivity 
تفاعل‎ | 138. interaction 
للتقاعل‎ Jail المقطع‎ | 139. interaction cross section 
طاقة التفاعل‎ | 140. interaction energy 
كمون التفاعل‎ | 141. interaction potential 
شدة التفاعل‎ | 142. interaction strength 
قوة نرية‎ | 143. interztomic force 
чрн معليرة المتايع التترونية فيم‎ | 144. intercalibration of 
sources 
Физ | 195. interchange 
سطح فاسل‎ | 146. interface 
ippa سطقة‎ | 147. interface region 
تشويرش . تداخل‎ | 148. interference 
مرناج. ارتاج‎ | 149. interlock 
مجموعة منوسطة‎ | 150. intermediate assembly 
دارة‎ | 151. intermediate circuit 
مجال الطاقة المنوسطة‎ | 152. intermediate energy region 
153. intermediate loop; see: inter- 
mediate circuit 
ارون متوسط‎ | 154. intermediate neutron 
155. intermediate nucleus; see: com- 
pound nucleus 
منوسط‎ (sia نتاج‎ | 156. intermediate product 
а. مفاعل‎ | 157. intermediate reactor 
متوسطة‎ Арле | 158. intermediate speed 
Хен inpr قوة‎ | 159. intermolecular force 
امتصاص داخني (للاشعاع في البلارف‎ | 160. internal absorption (of radiation 
іп plasma) 
انقلاب داخلي‎ | 161. internal conversion 
معامل الاتقلاب الداخني‎ | 162. internal! conversion coefficient 
الكترون انقلابي‎ | 163, internal conversion electron 
/ نيار كهرباني داخلي في البلارف‎ | 164. internal еіесігіс current 
plasma) 
Ча مصير‎ | 165. internal emitter 


ionic bond [1 215| 


BHYTPEHHHH энергия 

внутреннее производство анер- 
гий; внутрениня выработка 
энергии 

поле внутреннего соединения 

внутрення плотность энергии 

внутренняя реакция 


внутриохлажденнан болванка: 
внутриохлажденный блок 


междучастичная плотность 
столкновений; частота столн- 
новений между частицами 

промежуточный атом 

внутриатомная сила 


внутриячеистое распределение 
потока 


собственная энергия; виутрен: 
NAH энергия 

внутренняя четность; собствен- 
ная четность 


собственный коэффициент pau- 
деления 


инвариантность 
обратная диффузионная длина 
обратное напряжение 
инверсионная хромосома 
инверсионный гетеровигот 
нод 

ускорение ионов 

ускоритель нонов 

акцентор ионов 

пучок ионов 


развертка пучка ионов: 
вертка ионного пучка 


pas- 


ионнан зарндовая плотность, 
плотность заряда ионов 


ионное облано 
группа ионов 
нонная колонна 
счетчик ионов 
ионный ток 
отклонение ионов 
плотность ионизации 
энергия нонов; шонная энергия 
ионный обмен 
ионообмениая смола 
нонообменитель 


ионообменная колонна 
ионный гав 
миграция ионов; перенос ионон 


нонная орбита; орбита мона 
ионная пара 

выход пар монов 
траектория нона 

дуговой ионный источник 
монный источник 

понная температура 

выход ионов 

Honnan связь 


energia interna 
producción de energia interna 


campo de unión interna 
potencia especifica interna 
reacción interna 

lingote refrigerado internamente 


frecuencia de ios choques entre 
рапісшаѕ 


atomo intersticial 
fuerza intraatómica 
distribución del flujo en eì interior 


de una сша (де la red activa) 
energia intrinseca 
paridad intrinseca 


factor intrinseco de separación 


invariancia 
recorrido de difusión inverso 


tensión opuesta 

cromosona de inversión 
heterccigoto de inversión 
yodo 

aceleración de iones 
acelerador de iones 

aceptor de iones 

haz de iones 

exploración de un haz de iones 


densidad de la carga iónica 


nube de iones 

grupo iónico 

columna iónica; columna de iones 
contador iónico; contador de iones 
corriente de iones; corriente iónica 
desviación de los iones 

densidad de iones 

energia de los iones; energia iónica 
cambio iónico 

resina cambiadora de iones 


cambiador de iones; cambiador 
iónico 

columna cambiadora de iones 

gas iónico 

migración iónica; migración de 5 
iones 


órbita del ion 

par de iones; par iónico 
pares de iones formados 
trayectoria de ionización 
arco productor de iones 
fuente de iones 
temperatura iónica 

iones formados 

enlace iónico 


énergie interne 
production d'énergie interne 


champ de jonction interne 
puissance, énergie spécifique interne 
réaction inteme 

barreau refroidi par l'intérieur 


fréquence de collisions entre parti- 
cules 


(atome) interstitiel 

force intra-atomique 

distribution du flux à Гииёпеиг 
d'une се|йше (du réseau actif) 

énergie intrinsèque 


parité intrinsèque 


facteur intrinsèque de séparation 


invariance 

parcours inverse de diffusion 
tension opposée 
chromosomes à segment inversé 
hétérozygote d'inversion 
iode 

accżlération des ions 
accélérateur d'ions 

ассеріешг d'ions 

faisceau d'ions 

analyse d'un faisceau ionique 


densité de charge ionique 


nuage d'ions 

amas ionique 

colonne ionique; colonne d'ions 
compteur ionique; compteur d'ions 
courant d'ions; courant ionique 
déviation des ions 

densité ionique 

énergie des ions; énergie ionique 
échange ionique 

résine échangeuse d'ions 
échangeur d'ions 


colonne échangeuse d'ions 

gaz ionique 

migration ionique; migration des 
ions 

orbite ionique 

paire d'ions 

paires d'ions formées 

urajectoire ionique 

arc producteur d'ions 

source d'ions 

température ionique 

ions formés 


imternal energy [1 166] 


. internal energy 
. internal energy generation 


. internal junction field 
. internal power density 
. intemal reaction 


internally cooled slug 


. interparticle collision frequency 


interstitial atom 
іпга-аќотіс force 
intracell flux distribution 


. intrinsic energy 
. intrinsic parity 
. intrinsic separation factor 


| intrinsic spin (intrinsic angular 


momentum); see: spin 


. invariance 


inverse diffusion length 
inverse voltage (X-rays) 
inversion chromosome 


‚ inversion heterozygote 


iodine (1) 

ion acceleration 
ion accelerator 
ion acceptor 
ion beam 


. ion beam scanning 


. ion chamber; see: ionization 


chamber 


. ion charge density 


ion 
ion 
ion 


cloud 

cluster 
column 
counter 
current 
deflection 
density 

energy (in plasma) 
exchange 
exchange resin 
exchanger 


ion 


ion 


exchanger column 
gas 
migration 


ion orbit 
pair 

рат yield 

ion path (ion trajectory) 
ion-producing arc 

ion source 

ion temperature (in plasma) 
ion yield 


ionic bond (heteropolur bond) 'Jiaison ionique 


. jon 
‚ ion 


‚ ion 


. ion 
. ion 
‚юп 


. ion 
. ion 
. ion 


. ion 
. 10n 


„мш‏ للمنصل 
كثافة الط فة اند هلبه 

تفاعل داجس 

м‏ ميرد من الد حر 


РА بتصادم‎ „у, | 


рее: 


اصبنة 


عامل الفصل الاصيل 


اللاتفير (الصمود | 
مقلوب طول التوغل 
рыл‏ المضاد 

انقلابي 5 
( زيجوت ) متغايرة انقلابية 
يود 

| تسريع ЛА)‏ ع ) الايون 
مسر ع الابونات 

متقبل الابونات 

حزمة ابونات 

تحليل الحزمة АЕ‏ 


كثافة الشحنة ху‏ 


غمامة көз!‏ 
sH мз‏ 
| دبل ايونات 
عداد о р‏ 
| انيار ايونات 
اتحراف الايون 
الكثافة الايونية 
طاقة الايون في البلارم ) 
оны |‏ 
р‏ ر اتين مبادل ايوسي 
مبادل „эй‏ 


عمود مبادل لووني 
ин‏ 
هجرة الابونات 


ия; 

нн روجان‎ 

ماج لارواج лл‏ سه 
مسار الايون 

الفوس المنئجة للانونات 
2-м е‏ 


== 
tupi ы, 


— “3, 


سين أصبل عرد راز ي اصيل 


Аз‏ هرارة А‏ اهي البلا ف ا 


isothermal plasma |i 270] 


ионная центрифуга 


ионный варяд 

ионная проводимость 

ионный кристалл 

ионная подвижность 

ионное колебание; ионная OC- 
цилляция 

ионная плазма 

ионная сила 

ионий 

ионивация 

ионивационная камера 

коэффициент ионизации 

ионивационный ток 

плотность нонизации 

ноннзоционпый эффект 

энергия ионизации 


нонивацнонные потери; потери 
ионизацией 


иоиная траектория 


ионизационный потеициал 
вероятность иониаации 
иоиивационный импульс 
ионизировать газы 
ионизированный атом 
ионизированный газ 
ионизированная молекула raaa 
ионизиронанная молекула 
пространство ионизации 
ионизирующее столкиовение 
энергия ионизацни 
ионизирующее событие 


ионизирующая частица 
ионизационная способность 
ионизирующее излучение 


ионтофорез 

иридий 

железо 

облученный топливный элемент 
облучение 

необратиман потеря энергии 


ищикаваит 

изобара 

изотопное пространство 

изобарнческий спии 

изобарное спиновое квантовие 
число 

вектор изобарического спина 

изоднафер(а) 

диаграмма изодоз 

изолированная плазма; термо- 
изолированная плазма 


разделение изомеров 
изомерный переход 
изоморфный 
взоплоид 


изотермнчесная плазма 


centrifuga iónica 


carga iónica 
conductividad iónica 
cristai iónico 
movilidad iónica 
oscilación iónica 


plasma iónico 

fuerza iónica 

yonio 

ionización 

cámara de ionización 
coeficiente de ionización 
corriente de ionización 
densidad de ionización 
efecto de ionización 
energia de ionización 
pérdida de епегвіа por ionización 


trayectoria de ionización; traza 
iónica 

potencial de ionización 

probabilidad de ionización 

mpulso de ionización 

ionizar los gases 

åtomo ionizado 

gas ionizado 

molécula gaseosa ionizada 

molécula ionizada 

espacio de ionización 

colisión ionizante 

energia de ionización 

suceso ionizante; acontecimiento 
ionizante 


particula ionizante 
potencia ionizante; poder ionizante 
radiación ionizante 


iontoforesis 

iridio 

hierro 

elemento combustible irradiado 
irradiación 

perdida irreversible de energia 


ishikawaíta 

isobara 

espacio de espin isobárico 

espin іѕоБагісо 

número cuántico del espin isobárico 


vector del espin isobárico 
isodiáfero 

gráfica de isodosis 
plasma aislado 


separación de isómeros 
transición isomérica 
isomorfo 

isoploide 


plasma isotérmico 
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centrifugeuse ionique 


charge ionique 
conductivité ionique 
cristal ionique 
mobilitė ionique 
oscillation ionique 


plasma ionique 

force ionique 

іопішт 

ionisation 

chambre d'ionisation 
coefficient d'ionisation 
courant d'ionisation 
densité d'ionisation 
effet d"ionisation 
énergie d'ionisation 
pertes d'énergie par ionisation 


trajectoire ionique; trace ionique 


potentiel d'ionisation 
probabilitė d'ionisation 
impulsion d’ionisation 
ioniser les gaz 

atome іопіѕё 

gas ionisé 

molécule gazeuse ionisée 
molécule ionisée 
espace d'ionisation 
collision ionisante 
énergie d'ionisation 
événement ionisant 


particule ionisante 

pouvoir d'ionization 

rayonnement ionisant; 
ionisante 

їопїорһогёзе 

iridium 

fer 

cartouche de combustible irradié 

irradiation 

perte irréversible d'énergie 


radiation 


ishikawahe 

isobare 

espace du spin isobariyue 

spin isobarique 

nombre quantique du spin isoba- 
tique 

vecteur de spin isobarique 

isodiaphère 

graphique d'isodoses 

plasma isok 


séparation d'isomères 
transition isomérique 
isomorphe 

isoplolde 


plasma isotherme 


ionic centrifuge [1 216] 


216. ione centrifuge; see also: mag- 
netron 
217. ionic charge 
218. ionic conductivity 
219. ionic crystal 
220. ionic mobility 
221. tonic oscillation {їп plasma) 
222. ionic plasma 
223. ionic strength 
224. ionium (lo) 
225. ionization 
226. ionization chamber 
227. ionization cveffcient 
228. ionization current 
| 229. ionization density 
230. ionization effect 
231. ionization energy 
232. ionization 1035 
233. ionization path (i nization track) 
234. ionization potential 
‚ 235, ionization probability 
236. ionization pulse 
237. ionize gases, (о 
238. ionized atom 
239. ionized gas 
240. ionized gaz molecule 
241. ionized molecule 
242. іопігес spece 
243. ionizing collision 
244. ionizing energy 
245. ionizing event 
246. ionizing particle 
247. ionizing power 
248. ionizing radiation 
249. iontophoresis 
250. iridium (ir) 
251. iron (Fe) 
252. irradiated fuel element 
253. irradiation 
254. irreversible energy loss 
255. irreversible process; see: non- 
adiabatic process 
256. ishikawaite 
257. isobar 
258. isobaric space 
259, isobaric spin 
260. isobaric spin quantum 
261. isobaric spin vector 
262. isodiaphere 
263. isodose chari 
264. isolated plasma 
265. isomer separation 
266. isomeric transition 
267. isomorphic (isostructural) 
268. isoploid 
269. isostructural; see: isomorphic 
270. isothermal plasma 


аа Е‏ کک وسيم الوا راد 


نابيذ فيوني 

н شحية‎ 

к эй 

بنورة ايو ية 

нал 

هزار :لبو قن с‏ 


بلازم м‏ 
нй‏ 
ایو تیوه 


Хо طاقة‎ 


ы انطاقة‎ рн 
ША ДА 


كمون ЖАШ‏ 
Jai‏ انتایں 
دفعة ابونية 

он‏ الغازات 
غاز موين 

جزيء غازي ny‏ 
у»‏ مؤين 
قضاء [مكان ) الت 
تصادم موين 

о А 

حادث موين 


جسیم مویں 
مقدرة од‏ 
اشعاع مویں 


ادخال الايوات في النسيج الحي 
ايږديوم 

dpa 

pas‏ وفود مشع 


= 
ضباع الطاقة اللاعتوس 


эчем 

Дм 

فضاء ايزوباري 

صبين 

العدد الكمومي السبيمي الاير وبري 


الشعاع السبيني الاير و بار ي 
ايزودياهير إتوى نه 7 > تقس | 
مخطط تسدوي الجر ع 

بلازما معزولة 

فصل الاير ومير ات 

تحول ايزوميري 

مشاكل 

ایز و بلو نید 


بلازها متجانسة حر ч‏ 


iteration method [1 30 


изотон 
изотоп 

изотопное действие 
изотопный обмен 

скорость изотопного обмена 
плеяда изотопов 
разделение изотопов 


изотопическое смещение 


специфичесная активность из 
топа 
изотопическое изобилие 


носитель изотопа 
изотопный состав 
определение даты изотопами 
изотопное разбавление 
изотопический дублет 
изотопное равновесие 


изотопная масса 


изотопический мультииле 
изотопный мультиплет 


изотопное число 


изотопное отношение 


квантовое число изотопическ 
го спина 


пространство 
спина 


изотопный индикатор 


иаотопическо! 


нзотопичесний триплет 


мзотрон; изотронный раздел! 
тель 


1130100111108 тело, 
тело 


изотронный поток 
изотропное рассеннне 
изотропное распределение i 
скоростям 
вероятность 
деления 


однородн' 


итерированног 


isótono 

isótopo 

efecto isotópico 

cambio isotépico 

velocidad de cambio isotópico 
grupo de isótopos 

separación de isótopos 


desplazamiento isotópico 


асіуібай especifica de un radio- 
elemento 


abundancia isotópica 


portador isotópico 
composición isotópica 
datación por los isótopos 
dilución isotópica 

doblete isotópico 
equilibrio isotópico 


masa isotépica 
multiplete (de espin) isobárico 
número isotópico 


relación isotópica 


número cuántico de espin isobárico 
espacio del espin isobárico 
isótopo trazador; trazador 15016- 


pico 
triplete (de espin) isobarico 


separador « isotrén » 
cuerpo isotrépico 


flujo isotrépico 

dispersión isotrópica 

disıribución isotrópica de veloci- 
dades 

esperanza de fisión iterada 
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isotone 

isotope 

effet isotopique 

échange isotopique 

vitesse d'échange isotopique 

groupe d'isotopes 

séparation des isotopes; séparation 
isotopique 

déplacement isotopique 

activité spécifique d'un radioélé- 
ment 

teneur isotopique; abondance iso- 
topique 

entraineur isotopique 

composition isotopique 

datation par les isotopes 

dilution isotopique 

doublet isotopique 

équilibre isotopique 


masse isotopique 
multiplet (de spin) isobarique 
nombre isotopique 


rapport isotopique 


nombre quantiquede spin isobarique 

espace du spin isobarique 

indicateur isotopique; indicateur 
radioactif 

triplet (de spin) isobarique 

séparateur isotron 

corps isotrope 

flux isotrope 

diffusion isotrope 

distribution isotrope des vitesses 


espérance de fission itérée 


méthode d’itération; procédé d'ité- | método de iteración; procedimiento | метод итерацин; метод повт 


penna 


de iteración 


ration 


isotone {1 271} 

271. isotone 

272. isotope 

273. isotope effect 

274. isotop? exchange 

275. isotope exchange rate 

276. isotope group 

.277. isotope separation 

278. isotope shift 

279. isotope specific activity 

280. isotopic abundance 

281. isotopic carrier 

282. isotopic composition 

283. isotopic dating 

284. isotopic dilution 

285. isotopic doublet 

286. isotopic equilibrium 

287. isotopic exchange; see: isotope 
exchange 

288. isotopic mass 

289. isotopic multiplet 

290. isotopic number ; see also: neu- 
iron excess 

291. isotopic ratio 

292. isotopic space; see: isobaric space 

293. isotopic spin; see: isobaric spin 

294. isotopic spin quantum number 

295. 1зоїорїс spin space 

296. isotopic tracer 

297. isotopic triplet’ 

298. isotopic weight; see: isotopic 
mass 

299. isotron separator 

300. isotropic body 

301. isotropic flux 

302. isotropic scattering (of neutrons) 

303. isotropic velocity distribution 

304. iterated fission expectation 

305. iteration method 


ايز وتون 

نظير 

التاثير النظيري 
التبادل النظوري 
معدل التبادل النظيري 
مجموعة نظائر 

قصل النظائر 


انزياح نظيري 
النشاط е уй‏ النظيري 


الو فرة النظيرية 


حامل النظير 
التركيب النظيري 
تاريخ بالنظائر 
تمديد نظبري 
مزوج نظيري 
توازن نظبري 


) مربع‎ М) 


АШ‏ النظير 


النسبة النظيرية 


العدد الكمومي للسبين النظيري 
فضاء سبيني نظيري 
مثلث نظيري 


فارز النظائر (ليزترون) 

جسم متناح 

«УС 

تبعثر متناح 

توزع السرعة المتناحي 

توقع الانشطار محسوبا بالتفريب المنعاقب 


طريقة التقريب المتعاقب 


Russian -— Russe 
Rusu — 1/10-русски 


оболочка; кожух 
струя 

струйный диффузор 
струйный насос 
качающийся стол 
моганнит 

джоулевое нагревание 
джоулевая потеря 


Russian — Russe 
Киҳо —- По-русски 


казолит 
захват К-электрона 
келоид 

ядро; функция влияния 
кето-анольное равновесие 
ключевое вещество 
хлопинит 


киловатт-час 


кинетическое поведение; дина- 
мическое поведение 


кинетическая энергия 
кинетическое уравнение 
(газо-) кинетическое давление 


равновесное кинетического aB- 
ления 


кннетическая температура 

энергия кинетической темпера- 
туры 

кинетическое термодипамиче- 
ское равновесие 


излом; изгиб 
изломная неустойчивость 


изломное возмущение; изгиба- 
ющее возмущение 

клистрон 

ударяемый атом; выбитый атом 


выбивать 


криптон 


5 


Spanish — Erpagnoi 
Español — По-испански 


camisa 

chorro; surtidor; eyector 
difusor de inyección 
bomba aceleradora 

criba vibratoria 

joannita 

caldeo рог efecto Joule 
pérdidas por efecto Joule 


Spanish — Espagnol 
Езрайо1 — По-испански 


casolita 

captura de un مؤواعماء‎ К 
queloide 

núcleo 

equilibrio ceto-enólico 
substancia clave 
klopinita 


kilovatio-hora 
comportamiento cinético 


energía cinética 
ecuación cinética 
presión cinética 


equilibrio de la presión cinética 


temperatura cinética 


energia correspondiente a la tempe- 
ratura cinética 


equilibrio termodinámico cinético 


codo; pliegue 
inestabilidad en codo 


perturbación en codo 
klistrón 


átomo golpeado; átomo bombar- 
deado; átomo akanzado 


expulsar 


criptón 


French — Français 
Francés — По-францугски 


chemise 

ajutage; jet; gicleur 
buse diffusante 

pompe accékratrice 
table à secousses 
johannite 

chauffage par effet Joule 
pertes par effet Jouk 


French — Français 
Francés — По-французски 


Казоше 

capture d'un électron К 
chélolde 

noyau 

équilibre œtoénolique 
substance de base 
khlopinite 


kilowattheure (kWh) 
comportemeni cinétique 


énergie cinétique 
équation cinétique 
pression cinétique 


équilibre de pression cinétique 


température cinétique 


énergie correspondant à la tempé- 
rature cinétique 


équilibre thermodynamique ciné- 
tique 

coude; crochet 

instabilité «à coude » 

perturbation «ё coude » 


klystron 
atome bombardé; atome percuté 


expulser; ċiecter 


krypton 


Engilish — Angiois 
Inglis — По-английски 


1. jacket 

2 jet 

3. jet diffuser 

4. jet pump 

5. jig table 

6. johannite 

7. Jouk heating 

8. Jouk loss (Joule heat loss) 


Engilish — Anglais 
1514 — По-английски 


kasolite 

. K-clectron capture 

keloid 

kernel 

Кео-спо! equilibrium 

. key substance 

. khiopinite (hlopinite) 

‚ kick-sorter; see: pulse-height 
analyser 

9. kilowatt-hour 


سم іл А о ы‏ بج ابد مو 


10. kinetic behaviour 

11. kinetic energy 

12. kinetic equation 

13. kinetic pressure; see also: gas 
kinetic pressure 

14. kinetic pressure balance (plasma) 

15. kinetic temperature 

16. kinetic temperature energy 

17. kinetic thermodynamic equi- 
librium 

18. kink 

19. kink instability (of the pinch 
effect) 

20. “kinking " perturbation (ріаз- 
ma) 

21. klystron 

22. knocked-on atom 

23. knock out, to 

24. knocking-out; see: discomposi- 
tion 

25. krypton (Kr) 


Arabe - Агаыс оир Ж 


غلاف . ані‏ 
نفث . نفاث 
ناثر نفاث 
مضخة АМЫ‏ 
منضدة هزارة 
اجو сма‏ 

تسخين بحرارة جول 

خسارة جولية | بحرارة جول) 


كيلونيد 

نواة. التابع المكامل 
توازن كيتواينول 
مادة رئيسية 
خلوبيئيث 


كيلو Шу‏ ساعة 
سلوك حركي 


طاقة حركية 
معادلة حركية 
ضغط حركي 
توازن الضغط الحركي 


درجة الحرارة الحركية 
الطاقة المقابلة ندرجة الحرارة الحركية 


التوازن الترموديناميكي 
«iile‏ لية 

قلق اعقف 

اضطراب اعلف 


09—55 
مصيومة‎ ipd 


يفتلع . بنتزع 


Rursian — Russe 
Ruo — По-русски 


French — Français 
Francés — По-французски 


БязИай — Anglais 
Ingles — По-оналийски 


Arabe- - Arabic уз” 


меченое соединение 
меченая молекула 


лабораторная система коорди- 
нат 

система коордикат, связанная 
с лабораторнеё 

ламбертит 

ламинарный пограничный слой 

ламинарный поток 


томография 

лантаннды 

лантан 

преобравование лапласа 
лапласман решетки 


оператор лапласа, лацласман 


рассеяние на большой угол; 
рассеяние на большие углы 


селектор больших пучков 


использование в большом мас- 
штабе 


скрытая энергия 
скрытая теплота 


латентное изображение 

патентный период; скрытый 
период 

скрытое поражение ткани 


решетка 


устройство решетки; размеще- 
ние решетки 


граница решетки 


исчисление решеток 


ячейка рещетки 


дефект (кристаллической) ре- 
шетки 
проектирование решетки 


размеры решетки 


узел решетки 


постоянная решетки 


решетчатый реактор 


постоянная решетка; проме- 
жутки решетки 


решетчатая конструкция 


teoria del | теория решетки 


сара limite laminar 


las гебез; 


sistema de coordenadas del labo- 


ratorio 


sistema de ejes coordenados del 


laboratorio 
lambertita 


flujo laminar 


laminografia 
lantánido 
lantano 


iransformada de Laplace 
laplaciano de la red; laplaciano del 


reticulado 


operador laplaciano (laplaciano) 
dispersión de gran Angulo 


interruptor periódico de haz grande 
utilización en gran escala; utili- 


zación industrial 
energia latente 
calor latente 


imagen latente 
periodo de latencia 


lesión histológica latente; lesión 


tisular latente 


reticulado; red (de estructura cris- 
talina); emparrillado (de calderas) 
disposición de la red; disposición 


del reticulado 


limite de la red; limite de) reticulado 


cálculo de redes; cálculo del reti- 


culado 


ceida de la red; cêlula del reticulado 


defecto de la red (cristalina) 


diseño de redes; disposición de іа 
red 


dimensiones del reticulado; dimen- 


siones de la red 


nudo de la red; nudo del reticulado 


(del reactor) 


parámetro de {а red 
reactor con reticulado; reactor con 
red 


espaciado de la red; espaciamiento 


del reticulado 


estructura del reticulado; estructura 
de la red 


teorla de 
reticutado 


compos marqué 
molécule marquée 


référentiel du laboratoire 
système d'axes du laboratoire 


lambertite 
couche limite laminaire 


flux laminaire, écoulement ilami- 


lanthane 
transformée бе Laplace 
laplacien du réseau 


opérateur laplacien; laplacien 
diffusion sous grand angle 


sélecteur à large faisceau 

utilisation è grande échelle; uti- 
lisation industrielle 

énergie latente 

chaleur latente 


image latente 
période de latence 


lésion histologique latente; ksion 
tissulaire latente 

réseau 

disposition du réseau 

limite du réseau; surface de sépa- 
ration du réseau 

cakul des réseaux 

cellule élémentaire du réseau; cellule 
du réseau 

défaut du réseau (cristallin) 

disposition du réseau 

dimensions du réseau 


næud du réseau 


paramètre du réseau 

pile à réseau 

раз du réseau 

structure réticulaire; structure du 


réseau 
théorie du réseau 


labelled compound 


‚ labelled molecule 
. labile зге: unstable 
. laboratory frame of reference 


(laboratory co-ordinates) 


. laboratory system 


lambertite 
laminar boundary tayer 


. laminar flow 


faminography 


. lanthanide 

. lanthanum (La) 

. Laplaco transform 

. laplacian (or buckling) of lattice 


. Laplacian operator (laplacian) 
. large angie scattering 


. large beam chopper 
. large scale utilization 


. latent energy 
. latent heat 


talent beat of fusion; see: heat 
of fusion 


. latent image (of track of particle) 
„ ега period 


. latent tissue injury 

. lattice 

. lattice arrangement 

. lattice boundary 

. lattice cakulation 

. lattice cell 

. lattice defect (crystal) 
. lattice design 

. lattice dimensions 

. lattice node 

. lattice parameter 

. lattice pitch; see: lattice spacing 
. lattice reactor 


„ lattice spacing (lattice parame- 


ter) (lattice pich) 


‚ lattice structure 


‚ lattice theory 


مركب موسوم 
جزيء эуе ga‏ 


جملة احدائيات apene‏ 

الجملة المخبرية 

Чар лї 

جريان صفيحي 

تصوير المفاطع yya‏ صفيحي 
الانتانيد 

لانتانيوم 

تحويل نبلاس 

لبلامي الشبيكة 


الموثر اللبلاسي 
تبعثر بزاوية كبيرة 


مقطع الحزمة العريضة 
استعمال على نطاق واسع 


طافة لاطية (ضمنية ) 
حرارة لاطية (ضمنية ) 
صورة لاطية 

دور لاط 


اصابة نصيجية كامنة 


حساب الشييكات ( الشبكات | 
عيب شبيكي 
!بعاد الشبيكة 
е‏ شبيكية 
وسيط الشبيكة 
مفاعل شبيكي 
خطوة الشبيكة 
بنية الشبيكة 
نظرية الشبيكة 


line [L 85] 


закон действующих масс 


fey de acción де іаѕ masas 


estructura еп capas; estratificado | слоистое устройство; слоевая 
структура 

lixiviación выщелачивание 

plomo свинец 

recipiento де plomo свинцовый контейнер; свинцо- 


ван бочка 


equivalente еп plomo; espesor de | свинцовый эквивалент 
plomo equivalente 


caucho y plomo 
pantalla de plomo 


свинцовая резина 

свинцован защитная 
ровка 

указатель утечки 

канал для обнаружения уте- 
чек; капал для испытания на 
течь 

prueba de estanqueidad ; experiencia | течеиспытание; течеискание 
de detección de escapes 


экрани- 


detector de escapes 
canal де detección de escapes 


escapes; fugas утечка 

detector de fugas течеискатель 

radiación debida а los escapes утечка излучения 

estanco; impermeable; hermético; | герметический; вакуум илот- 


ный; течебезопасный 
левовращающий электрон 


орасо 
electrón levógiro 


метод длин 
премя облучения 
лептон 

летальная доза 


смертельный фактор: леталь- 
ный фактор 


método de longitudes 
duración de la irradiación 
leptón 

dosis letal 

factor ietal 


mutación letal летальная мутация 

letargo летаргия 

escala de letargo шкала летаргни 

1еисосио Лейкоцит 

leucocitosis лейкоцитоз 

їсисепма лейкемия 

leucopenia лейкопения 

Че los niveles (de ener- | распределение уровней‏ حيتت 
gla‏ 


medidor de nivel; indicador de nivel | указатель уровия (жидкости) 

espaciado entre niveles раестонние между уровнямн 

superficie de nivei; superficie egui- | поверхность уровия; эквипо- 
potencial тенциальная поверхность 

ancho del nivet ширина уровня энергии 
апсһига del nivel 


(de energia); 


liebigita либигит 

esperanza de vida вероятная продолжительность 
жизни 

vida عل‎ ип estado de excitación нремя` возбужденного состоя- 
ния 


átomo ligero; átomo liviano легкий атом 

elemento ligero; elemento liviano | легкий элемент 

mesón ligero легкий MCIOH 

núcleo ligero легкое ядро 

cuanto de luz; fotón световой квант; квант света; 
фотон 

обычная вода; легкая вода 


ограниченная пропорциональ- 
ность 


линейный ускоритель 
линия; штамм; раса 


agua ligera; авиа ordinaria 
proporcionalidad limitada 


acelerador lineal 
linea; linaje {biol.) 
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lor d'action de masse 
structure en couche; stratihe 


attaque; lixıviatıon; lessivage 
plomb 
chåteau de plomb 


épaisseur de plomb équıvalente; 
équivalente еп plomb 


caoutchouc au plomb 
écran de plomb 


détecteur de fuites 
canal de détection des fuires 


essai d'étanchéité; expérience de 
détection des fuites 

fuites 

détecteur de fuites 

rayonnement 48 aux fuites 

étanche; imperméable; hermétique; 
opaque 

électron lévogyre 


méthode des longueurs 
durée de l'irradiation 
lepton 

dose ktale 

facteur létal 


mutation létale 

Kthargie 

échelle de léthargie 

Icucocyte 

leucocytose 

leucémie 

leucopénie 

distribution des niveaux (d'énergie) 


indicateur de nivegu 

écartement des niveaux 

surface de niveau; surface čquipo- 
tentielle 

largeur du niveau d'énergie 


liebigite 

езрёгапсе de vie; évaluation de la 
longėvité 

durée de l'état excité 


atome léger 

élément léger 

méson léger 

noyau léger 

photon; quantum de lumière 


eau ordinaire 
proportionnalité limitée 


accélérateur linéaire 
lignée 


law of mass action 


. layer structure 


. LD; see: lethal dose 
‚ leaching 

. lead (Pb) 

. lead cask 


. lead equivalent 


. lead rubber 
. lead screenling) 


teak detector 
leak test channel 


. leak testing 


. leakage 

. leakage detector 
. leakage radiation 
. leakproof 


. lefi-polarized electron (left-spin- 
ning) (anti-clockwise rotating 


electron) 


. length method 

. length of exposure 
‚ lepton 

‚ lethal dose (LD) 


lethal tractor 


. lethal mutation 
. lethargy 
. lethargy scale 


leucocyte 


. leucocytosis 

. leukemia 

. leukopenia 

. level distribution 


. level gauge 
„ level spacing 
‚ level surface (cquipotential sur- 


facc) 


. level wıdth (energy) 


- liberate energy; see: to release 


energy 


. liebigite 
. Ме expectan:y 


. lifetime of excited state 


. lighi atom 

. light element 
. light meson 

. light nucleus 
. light quantum 


. light water 
. limited proportionality 


‚ lınac; see also: linear accelerator 
. line 0601.) 


law of mass action [L 39] 


48. 
49. 


3% 
كاشف чый‏ 
اشعاع متسرب 


عديم с сурай‏ محكم السد 


الكترون يسار ي الاستقطاب 


طريقة الاطوال 
$ التعرض ( التعريض ) 
لبنون 


كرية بيضاء 

فرط الكريات البيصاء 
لوكيميا . ابيضاض الدم 
ан АЖ‏ 

توزع السويات 

موشر السوية 


تباعد السويات 
سطح السوية 


عرض السوية 


ليبيجيت 
الاجل Уу‏ 


عمر АДАЛ‏ المثارة 


ذرة خقيفة 
ميزون خفيف 
نواة خفيفة 

كم муа‏ 
ماء خفيف عادي 
تناسب محدود 


Еле‏ خطي 


> 


load of mutant alleles [L 129' 


линейный элемент 
силовая линин 
линейный источник 
линейный спектр 
ширина линий 


линейный коэффициент погло. 
щения 


линейный ускоритель 
линейный усилитель 


линейное понижение рвактив- 
ности 


линейная зависимость 
линейный размер 
линейный дрейф 

линейная передача энергии 


линейное уравнение 


линейно-экстраполированное 
расстояние 


линейное приращение реактив- 
ности 


шнуровой разряд 
линейная длина пробега 


линейный иамеритель интен- 
сивности 


линейный источник 


линейная способность тормо- 
жения 
линеаризация 


линеаризировать 


линсаризированное уравнение 


метод линеаризации 
связь, сцепление 


жидкость 
жидкостное охлаждение 


напельная модель 
доставка с помощью переноск 


жидкий маталл 
охлаждающий жидкий металл 


жидкометаллическое охлажде- 
ние 


реактор с жидкометаллическим 
охладителем 


жидкий сцинтилдятор 
жидкий раствор 
жидкие отходы 


литий 
дейтерид лития 


груз; нагрузка; бремя 
загрувочная сторона 


коэффициент нагрузки 
бремя мутантных аллелей 


clemento lineal 

linea de fuerza 

fuente lineal 

especiro de rayas 

anchura de las rayas especirales 
coeficiente de absorción lineal 


acelerador lineal 

amplificador lineal 

descenso lineal de la reactividad; 
disminución lincal de la reacti- 
vidad 

relación lineal; función lineal 

dimensión lineal 

deriva lineal 

transferencia lineal de energia 


ecuación lineal 
distancia de extrapolación lineal 


incremento lineal de la reactividad 


descarga en filamenio de plasma 
alcance rectilíneo 
intensimetro lineal 


fuente lineal 
capacidad de frenado lineal 


conservación de los términos de 
primer orden; reducción al pri- 
mer grado; linealización 

reducir la ecuación al primer grado; 
linealizar 

есвасібп reducida al primer grado; 
еспасібо expresada єп forma 
lineal 

cálculo realizado limitándose a los 
térrninos de primer grado 

enlace; enlace articulado; uniòn 
quimica 

liquido 

refrigeración por liquido 


modelo de la gota liquida 

extracción Hquido-lHquido; extrac- 
ción por repertición 

metal liquido 


refrigerante metálico en estado 
liquido 


refrigeración con metales liquidos 


reactor con combustible metálico 
liquido 

detector de centelleador liquido 

solución liquida 

desechos liquidos; aguas residuales 


litio 

deuteruro de litio 
carga 

cara de carga 


factor de carga; cocficiente de carga 
carga de alelos mutantes 


élément linéaire 

lıgne de force 

source linéaire 

spectre de raies 

largeur des raies spectrales 
coefficient linéaire d'absorption 


accéiérateur linéaire 

amplificateur linéaire 

chute linéaire de réactivité; dimi- 
nution linéaire de réactivité 


relation linéaire; fonction linéaire 
dimension linéaire 

dérive linéaire 

perte linéaire d'énergie 


équation linéaire 
longueur d'extrapolation linéaire 


montée linéaire de réactivité; aug- 
mentation linéaire de réactivité 

décharge à filament de plasma 

parcours rectiligne 

appareil linéaire de mesure; inten- 
simètre linéaire 

source tinéaire 

роихаіг d'arrêt linéaire 


conservation des termes du premier 


ordre; réduction au premier 
degré; linċarisation 
remener au premier degré; Ипбапзег 


&чиапоп ramenée au premier degré; 
équation mise sous forme lınéaire 


calcul Kmité au premier degré 


liaison; liaison entre les gènes 
{biol.); linkage 

liquide 

réfrigération par liquide; refroidis- 
sement par liquide 

modèle de la goutte liquide 

extraction liquide-liquide; extrac- 
tion par partage 

métai liquide 

réfrigérant métallique liquide 


refrosdissement ра’ métal liquide 
pike à combustible métallique liquide 


scintillateur liquide 

solution liquide 

déchets liquidca : eaux résiduaires; 
eaux vannes 

tithium 

deutérure de lithium 


charge; chatgement 


face de chargement; face d'en- 
fournement 


facteur de charge 
fardeau d'alkles mutants 


i 


element |L 86] 


line 


. hne element 

. hne of force 

. ипе source (of neutrons) 

. line spectrum 

. line width 

. linear absorption coefficient 


. linear accelerator 
. lınear amplifier 
. lincar decrease in reactivity 


. lincar dependence 

. Jinear dimension 

. linear drift 

. linear energy transfer (of an 


ionized particle) 


. linear equation 
. linear extrapolation distance 


. lincar increase in reactivity 


pinch discharge 
range 
ratemeter 


source (of neutrons) 
stopping power 


. linearization 


. linsarize, to (an equation) 


. linearized equation 


. lineurized treatment 


. linkage 


liquid 


‚ liquid cooling 


. liquid drop model 
. liquid-liquid extraction 


. liquid metal 
. liquid metal coolant 


liquid-metal cooling 
liquid-metal fuel гсасїог 


liquid scinti! -tor 
пачкі solution 
Нас. d waste 


Ithim (Li) 
lithium deuteride 


ЕМТО; see: logarithmic mean 
temperature difference 


load 
load face 


load {гог 
load of mutant alleles 


‚ lincar 
‚ linear 
. linear 


. linear 
. linear 


118. 


119. 


120. 
121. 
122. 


123. 
124. 
125. 


126. 
127. 


173. 
1-9. 


عص خطي 
حط القوة 


١ خطي (للمتروات‎ меа 
عرص الخيط الطيفي‎ 
ЫБА معامل الامتصاض‎ 
ممر ع خطي‎ 

مصخم خطر 

تناقص خطي في ieis‏ 


علاقة خطية . نابعية حطبه 
بعد خطي 

انجراف خطي 

انتقال الطاقة الحطي 


معادلة خطية 
البعد العستكمل خطب 


التزايد الخطي للتفاعنيه 
انفراغ دو خيط т‏ 
ghail‏ الخطي 

مقياس المعيل الخطي 


منبع خطي (للنترونات ) 
مقدرة ДЫЙ‏ الخطية 


الاحتفاظ بحدود р?‏ جة љу‏ 


а. الاولى‎ ©з Ш احتفظ بحدود‎ 


معادلة Аун»‏ | مسنحطة | 


حساب مقصور Ж‏ 27 ده у‏ 
وشيجة . توشيج 


Ji 
№ ре 


نموذج القطرة аш‏ 
استخلاض ЈА‏ بسن 


معدن سابل 

ميرد معدني سانل 

تبريد шей‏ السامل 

مقاعل ذو وقود معد ,. سابل 
وامض سابل 

مجلول سانل 

تفاب ت мз‏ 

تيرم 


كود ول р‏ 


© paa аз 
جوة اند بل‎ 
عامل اله وره‎ 


Нм. И. 


lymph [L 1721 
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loading radias [L 130] 


локальная скорость дрейфа 
местное поле 


- | <окализованное переходное 


электрическое явление 
вахват 
докус; локусы 
жила 
логарифмическый интенсыметр 


логарифмический усилытель 

логарифмический канал 

логарыфмический декремент 
энергии 

логарифымческая средняя раз- 
ность температур 

долгоживущий ; с большой npo- 
должительностью жизни 

долгоживущей продукт nene- 
ния 


долгоживущая радиация; ра- 
дмация с большой продолжи- 
тельностью жизни 

дальнодействующий электро- 
статический эффект 

дальнодействующая сила; сыла 
дальнего действия 

долгосрочиые изменения peak- 
тивности 

продольмое ограничение; про- 
дольмое удерживамие 

продольное магнитное поле 

продольное колебание 

продольная полна 

петля; цель 

утечка нейтронов 

потеря при прокаливаним 

низкий гредел энергим; миако- 
энергетический предел 

вейтрон малой эмергми; ней- 
трон с малой энергией 

частица малой энергим; чести- 
це с малой эмергией 

реактор низкого потока (ней- 


тромов) 
бедная руда 
малорадиоактивный; мизко- 
радиоактивный 
Сциитилляснонный счетчик 


малой интенсивности 
малоактивиые отходы 
фильтр нижних частот 
котел малой мощкости 


маломощный источник эмергии 


камера Вильсона низкого gan- 
демия 


люцит; оргамическое стекло 
светящийся столб 

блок (урама) 

аютещий 

яимфа 


integrador logaritmico; 
metro logaritmico 


amplificador logaritmico 

canal logaritmico 

decremento logaritmico de la ener- 

diferencia logarítmica de las tem- 
temperaturas 

de periodo largo | 

producto de fisión de periodo largo 


radiación de periodo largo 


efecto elecirostático de gran alcance 
fuerza de gran асап 


variación secular de la reactividad 


reactor de bajo flujo neutrónico 
при OS ا‎ Miena Ge baja 


de poca radiactividad 


contador de cenieileo de pequeña 
intensidad 
residuos бе cscaea actividad 
filtro de paso bajo 

reactor de pequeña potencia 


fuente de роса potencia; fuente de 
редиеба potencia 
cámara de nisbia de баја presión 


оска; plexiglas 

columna luminosa 
bioque (de uranio) 
مكمايا‎ 

linfa 


intégrateur logarithmique;, inten- 
simètre logarithmique 

amplificateur logarithmique 

canal logarithmique 

décrément logarithmique d'énergie 


ture | différence moyenne logarithmiquo 


des températures 
de longus période 


produit de fission de longue période 
rayonnement de longue période 


efiet électrostatique de grande 
portée 
force de grande portée 


variation à long terme de la réacti- 
vité 

confinement юорш ла]; délimi- 
tation longitudinale 

onde longitudinale 

circuit; boucle 

perte des neutrons par fuite 
регіо par grillage 

bome inférieure d'énergie 
neutron de faible énergie 
рагисшще de faible énergie 
réacteur à faible их de neutrons 
minerai А (sible teneur 


faiblemen! radjoactif 


scintillomètre pour faible intensité 
déchets à faible activité 


filtro passe-bas 
pile de faible puissance 


source énergitique de faible puis- 
sance 

chambre ds détente à basse pression 

plexiglas; юсію 

colonne hıminsuse 

bloc; lingot 

lutécium 

lymphe 


130. losding ; radius; эсе: actual cri- 
tical loading radius 
131. юса) drift velocity 
١32 local field 
133. localized electrical transient 
. lock-on 
. юс; Юс! 
lode 
. log counting ratemeter 
. Jogarithmic amplifier 
. logarithmic energy decrement 
logarithmic mean 
difference (LMTD) 
. long-lived (radioactivity) 
. long-lived fission product 
. long-lived radiation 


. long-range cisctrostatic effect 
. long-range force 


. long-term reactivity change 


132. loop 

153. юва of neutrons by сесарс 

134. lom on ignition (LOI) 

155. low energy limit 

156. low coergy nsutron 

157. low energy parucie 

158. low-fux reactor 

159. low-grade ore 

160. low-level radioactive {slightly 
ioactive; К} 

active) 


163. low-pass fiker 

164. low-power pile 

165. low-power range; ме; 901010 
Tange 

166. low-power source of energy 

167. low-pressure cloud chamber 

168. lucite 

169. luminous column 

I70. lump (of uranium) 


سرعة الانجراف الموصعيه 
Јл‏ الموصمي 
ظاهرة كهر نقلية موصعيه 


БЕЛ. pal 

га 

Аж 

مقياس الشدة اللو غار نمي 

مضخم لوغارتمي 

قناة لوغارتمية 

تناقص (АШЫЛ‏ اللوعار نمي 

فرق المخوبة الوسطي التو عار يمي 
طويل العمر жа”)‏ | 

ناتج اتشطاري معمر 


اشماع طويل العمر 


تأثير كهر اكدي ма‏ المدى 

الوه بعيدة المدى 

تغير التفاعلية الطويل الامد 

(ДАШ) طولاني‎ (hapja) е» 
اهتزاز طولاني‎ 

موجة طولانية 

и. حلقة‎ 

فيان النترونات ч‏ 

خسارة بالاحماء 

aa‏ الطافة الاسفل 


ترون ضعيف الطافة 
ppap‏ ضعيف التدفق 
мм.‏ 

ضعيف النشاط الاشماعي 


عداد وميضي ЫШ‏ المنخفضة 


نفاية ضعيفة الاشعاع 
مرشح التواترات المنخفضة )0224 
مفاعل ضعيف الامستطاعة 


منيع طاقة ضعيف الامتطاعة 
هجرة ضيابية منخقصة اتضغط 


С)‏ عضوي. (لوسيت) 
عمود уз‏ 

لوتيسهوم 

адај 


lymph oode [L 1731 68 lyndochite (L 174 
dda عقدة‎ ¦ 173. lymph node ganglion lymphatique ganglio linfático лимфатический узел 
Ligian) كرية لمفية‎ | 174. lymphocyte | lymphocyte linfocito лимфойит 


АЙ |175. lymphopenia утрпорёпе linfopenia лимфопения‏ اللمفاويات 
Іупбосһие lyndochite iindochita линдохит‏ .176| لندوشيت 


Spanish — Espagnol Russan — Russe 
Español — По-игпояски Ruso — 110-руссич 


French — Français 
Francés — По-францужкч 


Engish — Angilau 
Ingits — Поанглыйскмы 


макинтошит 
макроскопическое сечение за- 


mackintoshite mackintoshite mackinlosila 
. тасгоззорк caplure cross- section efficace macroscopique бе | sección eficaz macroscópica de cap- 


N 


sections capture tura хвата 
المقطع الفمال المصوس‎ 3. macroscopic стоѕз section section efficace тастовсорщие sección eficaz macroscópica макроскопнческое эффентивное 
сечение 
| المعادلة المحموسة ( آلكبية‎ 4. гай equation (of plas- | équation macroscopique ecuaciones macroscópicas макроскопыческие уравнения 
та 


Гарб} حركة محسوسة‎ 5. macroscopic motion топнуетеп! يي‎ movimiento тасговобрюо макроскопыческое движеные 
مرعة‎ 6. macroscopic velocity уйеозе macroscopique velocidad macroscópica макроскопическая скорость 
عدد صخري‎ 7. magic number nombre magique número mágico магические числа 
ذو عدد سحري‎ і 8. magic-number nuclide ékment à nombre magique de | nidido con número mágico бе| нуклыд магического числа 
nuckons nuckones 
تصلب الصهارة بالتجزية‎ 9. magmatic differentiavon différentiation magmatique diferenciación magmática магматичесная дифферен- 


| циация 
مغنيها‎ 110. magnesia (magnesium oxide) | maguésie magnesia магнезия 
مضيهوم‎ | 1]. magnesium (Mg) magnésium magnesio магний 
узмый فضاء‎ | 12. magnet space espece à aimant; chambre à zimant | espacio del imán ; espacio тадрёсо | пространство магкита; магнит- 


ное пространство 
ярмо магнита 
электромагнитная муфта 


удержанме магнитным полем; 
магнитное удержанне 
магнитное сжатие 


13. magnet yoke culasse de l'aimant yugo del imán 

14. magneiic clutch verrou magnétique стЬгадис тадоё! со 

15. magnetic сопбпетепі (of plas- | confinement magnétique; délimita- | confinamiento magnético 
ma) (magnetic containment) tion magnétique 

26. magnetic consirictior (of plas- | siriction magnétique; resserrement | constricción magnética; епсові- 
ma) magnétique; délimitation magné- | miento magnético; estricción ma- 


tique gnética 
اثنائية مغنطيسية . فزوج مغنطيمي‎ | 17. magnetic dipole dip6le magnétique dipolo magnético магнитный диполь 
ААА) عزم المزوج‎ | 18. magnetic dipole moment тотеп! magnétique Фрошие; mo- | momento dipolar magnético; MO- | магнитный момент диполя 
ment magnétique бе dipôle mento magnético dej dipolo 
كثافة الطاقة المغنطيسية‎ | 19. magnetic energy density densité d'énergie magnétique densidad de energia magnética плотность магнитной энергии 
yria jia | 20. magnctic бе champ magnétique сатро magnético магнитное поле 
وشيعة المخطيس‎ | 21. magnetic бед сой bobine inductrice; bobine 4‘ехсйа- | bobina del сатро тазлёко катушка электромагнита; ин- 
ton; bobinage ве champ magnét- Аукториая катушка 
lique; enroulement d ‘inducteur 
о ДЗ ترج‎ | 22. magnetic للع‎ gradien! gradient du champ magnétique gradiente del campo magnético градиент магиитного поля 
23. magnetic field line; see: magnetic 
line of force 
с توغل الحقل‎ | 24. magnetic бекі penetration (into | PÉNEIration ди champ magnétique | релсітасібо dei сатро magntiico | проникновение магнитного NO- 
conductor) (etecirical skin ля; пропициемость магнит. 
дер) ного поля 
الحال المضطيمي‎ ias | 25. magnetic бе} srengih intensité du champ magnétique Î intensidad de campo magnético | напряженность магнитного NO- 
яя 
чеда شق‎ | 26. magnetic fux fiur magnétique flujo magnético магнитный потон 
مخطيسية‎ ь | 27. magnetic force force magnétique fuerza magnética магнитная сила 
عدسة مغخطيسية‎ | 28. magnetic lens lentille magnétique lente magnética магиитная линза 
خط القوة المخنيطسية‎ | 29. magnetic line of force iigne de Гогое magnétique linea de fuerza magnética магнитная силовая линия 
yolis علس‎ | 30. magnetic mirror (magnesic re- | Miroir magatiique espejo magabtico магнитное зеркало 
fiector) 
عزم مخخطيمي‎ | 31. magnetic moment торих magnétique momento magnético магнитный момент 


магнитный парный спектро- 


32. magnetic pair spectrometer spectromêtre magnétique à paires | especiromeiro бе pares magnélico 


meability 


саде Мыз | М. magnetic pressure ртсаноп magnétique presión magnética магнитное давление 
ضع مغطيسي‎ | 35. magne pumping pompage magnétique bombeo magnético магнитная накачка; магнитное 
наначивание 
اعد الكمومي المخطيسي‎ | 36. 1парпеї\с quantum number nombre quantique magnétique úsmero cuántico magnético магмитиое квантовое число 
الصلابة المخطيسية‎ | 37. magnetic rigidity тібі magnétique rigidez magnética магнитная жесткость 
yaha | 38. magnetic separator séparaieur magnétique d'isotopes | верагадог magnético de los isbtopos | магнитный разделитель изо. 
Tonos 
مطياف مصضطيمي‎ | 39. magnetic spaecirometer speciromètre magnétique espectrómetro magaśtico магиитный спектрометр 


material buckling [М 83] 
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magnetic зи асе [М 40] 


магнитная 

магнитно удерживземля MNAR- 
ма, плазма, удерясипаеман 
магнитным полем 

магнитногидродинамический 


конфигурация магнитногидро- 
динамического равновесия 


поверхность 


магнетон 
магнитностатистическое поле 
магнетрон 


майтландит 
пода для питании 
злокачественные заболевания 


злокачественная опухоль 
марганец 

пчейка манипуляции 
маркер 

масса 


удельный коэффициент абсорб- 
ции 


дефект массы 

массовый эффект 

переводная формула массы и 
энергии 


эквивалентиость магеы и лнер- 
гии 


общая сумма массы. MPEG 


массовый эввипалент 

масговая формула 

массовая нагрузка на единицу 
длины 

массопое число 

область масе 

Разделение 
масс 

масс-спектрограф 

масс-сиектрографический 
тод разделения изотонов 


{субкритических] 


масг-спектрометр 
массовый спектр 


массоцая способность тормо- 
жения 


массовая передача 


поэффициевт массовой nepe- 
дачи 


массовая скорость 
копнрующий манипулятор 


согласованицие дублеті 
точка сшивки 
баланс материалов 


материалын: лаплагм он; ма. 
теризльвый параметр 


superficie magnélica 

plasma magnéticamente encerrado; 
plasma confinado por un campo 
magnético 

magnelohidrodinámico 


configuración de equilibro magneto- 
hidrodinámico 


magnetón 
campo magnetostático 
magnetrón 


maitlandita 
entrada de agua de compensación 


enfermedades cancerosas; afeccio- 
nes malignas 

tumor maligno 

manganeso 

célula de manipulación 

marcador 

masa 

coeficienie de absorción тазка 


defecto de masa 

efecto debido a la masa 

fórmula de equivalencia entre la 
mesa у Ја energia 

equivalencia entre la masa y la 
energia 

suma total de la masa y de la 
energia 

сашуаеме сп masa 

fórmuła de la masa (del átomo) 

carga misica рог unidad de longitud 


número de таза; número таясо 
ıntervalo عل‎ masas 
separación de masas 


especirógrafo de таза 
método عل‎ separación de jos isto- 
pos рог espectrografia de таза 


espectrómetro де masas 
especiro de masa 


capacidad عل‎ frenado másica; po- 
tencia másica de frenado 


transferencia de masa; traspaso de 
masa 


coeficiente de transferencia de masa 


velocidad de transferencia de таза 
manipulador de mando a distancia 


dobleies conjugados 
punto de ajuste 
balance de materiales 
арасапо material 


surface magnétique 

plasma тгвпёцаветепі délimité; 
plasma confiné par un champ 
magnétique 

magnétohydrodynamique 

configuration d'équilibre magnéto- 
hydrodynamique 


magnéton 
champ magnétostatique 
magnétron 


maitlandite 

сап d'appoint 

affections cancéreuses; 
malignes 

tumeur maligne 

manganèse 

cellule de manipulation 

тагдисиг 

masse 

coefficient massique d'absorption 


affections 


défaut de masse 

effet dû à la masse 

formule d'équivalence de la masse 
et de l'énergie 

équivalence de l'énergie et de la 
masse; éGuivalence masseénergie 


somme des masses сї des énergies; 
total masseénergie 

équivalent en masse 

formule de la masse (de l'atome) 


charge massique linéique: charge 
massigue раг unité de longutur 


nombre de masse 
intervalle de masse 
séparation des masses 


spectrographe de masse 


méthode de séparation des isotopes 
раг la spectrographie de masse 


spectromètre бе masse 
spectre de masse 
pouvoir d'arrêt massique 


transfert de masse 


coefficient de transfert de masse 


vitesse de transfert de masse 


manipulateur asservi; robot manı- 
pulateur; тагири!аїсиг tékcom- 
mandé; appareil de manipulation 
å distance 


doublets conjugués 
point de jonction 
bilan matière 
laplacıen matière 


. magnetic surface 
. magnetically confined plasma 


. magnetohydrody namic 
. magnetohydrodynamic equihb- 


rium configuration 


magnetohydrodynamic wave: 
see: hydromagnetic wave 


. magneton 
7 magnetostatic field 
. magnetron; see also ionic œn- 


ое 


. ташалане 
. make-up water 
. malignant diseases 


. malıgnant tumor 

. manganese (Mn) 

. manipulalıon cell 

. marker 

. mass 

. mass absorption coefficient 


. mass analyser; sce: mass spec- 


trometer 


. mass defect 
. mass effect 
. mass-energy conversion formula 


. mass-energy equivalence 
. mass-energy total 


. mass equivalent 
. mass formula 
. mass loading per unıt length 


. mass number 
. mass range 
. mass separation 


. mass spectrograph 
. mass specirographic (сїсс(го- 


magnetic) method of isotope 
separation 


. mass spectrometer 
‚ mass ѕресігит 
. mass stopping power 


‚ mass sum; see: total mass 
. mass transfer 


. mass transfer coefficient 


. Mass unit, сес atomic mass unit 
. mass velocity 
. master-slave manıpulator 


maliched doublets 
matching pomt 

material balance 
material buckling 


82. 
83. 


هدر ونييامي مصطيني 
تشكيل ААА paagi y АФУ „дуй‏ 


مغنطوں 
Jha‏ مضطيمي راكد д>)‏ کد | 
مقتطرون 


ыш. 
ماه التعويض‎ 
الامراض الخبيئة‎ 


ورم اخبيث 

هچره المي و ده (المبطشه | 
معطم . مشیر 
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معامل الامتصاص ЖЕШ‏ 


ALU نقص‎ 

مفعول الكتلة 

دستور كافو МАЛ‏ والطافة 
كافؤ الكتلة Ал р‏ 
مجموع الكتلة. الطاقة 
المكافي ө‏ الكتلي 

4053 „уә 

الحمولة الكتلية الخطية 


العدد الكتلي 

المجال الكتلي 

Јал فصل‎ 

مطياف الكتل 

فصل النظائر بمطياف الكتل 


JAN معلياف‎ 


طيف الكل 
مقدرة الايقاف А57‏ 


ил ДЕЛ 
الكثلة‎ ЛАА معامل‎ 


مياود эй»‏ | مباطش ) 


مزاو ج alh ) SAS)‏ 
АМЫ‏ الاتصال 
موازنة المواد 
الليلاسي الماد 


mechanical inertia [М 124] 


эффективпость использования 
материала 

инвентариан опись матерналов 

материализация 

испытание материалов 

реактор для испытаиия мате- 
рналов 


математичеспий анализ 


элемент матрицы; матричный 
элемент 

максимальная допустимая кон- 
центрация 

максимальное допустимое об- 
лучение 


максимальный пробег 


максвелловсное распределение 


максвелловское распределение 
скоростей 


средний 
среднее время столкновения 


срденее время запаздывания 
средияя электроиная энергия 
средияя скорость электрона 

средняя энергия 

средияя передача энергии 


средний сила 


средияя длина свободного 
пробега 
среднее давление газа 


среднее аремл жизни 
средняя энергия частицы 


средний пробег 

средняя эпергия реанции 

среднее время реакцим 

среднее квадратичное расстоя- 
ние 

средний квадрат длины замед- 
ления 

средимй квадрат изменения им- 
пульса 

средняя кпадратичиаи скорость 

средняя тормозная длина про- 
бега 

среднип размость температуры 


среднее время 


средняя полная мощиость pe- 


акции ма единицу объема 


средияя скорость 


активный элемент; актканая 


часть 


механическая сила 


механическии иперцин 


rendimiento del material 


inventario de materiales 
materialización 
ensayo de materiales 


reactor de ensayo de materiales 


análisis matemático 

elemento de una matriz; elemento 
matricial 

сопсеп!гасїбп máxima permisible 

dosis de irradiación máxima per- 
misible 

alcance máximo 


distribución de Maxwell; distribu- 
ción maxwelliana 


distribución de velocidades de 
Maxweli; distribución maxwellia- 
na de las velocidades 


medio 

tiempo medio entre choques 
tiempo medio de retraso 
energia medis del сїесїгбп 
velocidad media del electrón 
energia media 

traspaso medio de energia 


fuerza media 
libre recorrido medio 
presión media del gas 


vida media 
energia media de una particula 


акапсе medio 

energia media de ia reacción 

duración media de ها‎ reacción 

distancia cuadrática media 

cuadrado medio de la longitud de 
moderación 

media cuadrática de la cantidad de 
movimiento 

media cuadrática de las velocidades 

recorrido medio de frenado 


diferencia medie de ias tempera- 
turas 
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rendement matière 


inventaire de matériel 
matérialisation 

essai des matériaux 

réacteur d'essai des matériaux 


analyse mathématique 
élément de matrice 


concentration maximum admissible 


irradiation maximum admissible; 
dose maximum admissible 

parcours maximum; ропёе maxi- 
mum 

répartition de Maxwell; distribution 
de Maxwell; distribution max- 
wellienne 

répartition de vitesses de Maxwell; 
distribution de vitesses de Max- 
well; distribution maxwellienne 
des vitesses 

moyen 

intervalle moyen de tempe entre 
collisions 

temps moyen de retard 

énergie moyenne de l'électron 

vitesse moyenne де !'électron 

énergie moyenne 

transfert moyen d'énergie 


force moyenne 
libre parcours moyen 


presion moyenne du gaz 


vie moyenne 
énergie moyenne de іа particule 


parcours moyen; portée moyenne 

énergie moyenne de la réaction 

durée moyenne de 1а réaction 

valeur moyenne du carré de la dis- 
tance 


valeur moyenne du carré бе ها‎ lon- 
gueur de ralentissement 

valeur moyenne du carré de la varia- 
tion бе із quaniité de mouvement 

valeur moyenne du сас. de la vitesse 

parcours moyen d'arrêt 

différence moyenne des tempéra- 
tures 

intervalle de temps moyen 

moyenne бе іа puissance spécifique 
totale de la rèsction 


vitesse moyenne 
ékment actif; partie active 


Гогсе mécanique 
inertie mécanique 


material efficiency {М 84] 


. material efficiency 


‚ material inventory 

. malerıalization 

. materials testing 

. materials testing reactor (MTR) 


. mathematical analysis 
. matrix element 


. maximum permissibe concen- 


тапоп (МРС) 


. maximum permissible exposure 
. maximum range (of particle) 


. Maxwell distribution 


. Maxwell velocity distribution 


„ mean; see also: average 
. mean collision time 


. mean delay time 

. mean electron encrgy 

. mean electron velocity 

. mean energy 

. mean energy transfer (per colli- 


sion) 


. mean force (of encounter of two 


رصاع امهم 


. mean free path (of molecule, 


etc.) 


. mean gas pressure 
. Mean kinetic cnergy; see: aver- 


age kinetic energy 


. mean lifetime (mean life) 

‚ mean particle energy 

. mean path; see: mean free path 
. mean range (of particle) 

. mean reaction energy 

. mean reaction time 

. mean square distance 


. mean square length of modera- 


tuon 


. mean square momentum change 


mean square velocity 
mean stopping path 


temperature difference 
(MTD) 


. mean time (of encounter of two 


particles) 


. mean total reaction power den- 


uty 

mean velocity (of molecules} 

“ meat ° (of sandwich type fuel 
element) 


. mechanical force 
. mechanicat inertia 


المردود المادي 

جرد الموجودات 

ы 

اختهار المواد 

مفاعل ДЕУ‏ المواد 
التحليل الرياضي 

عنصر المصفوفة 
التركيز الاعظم المفبول 
التعرض الاعظم САМ‏ 
المدى الاعظم apap)‏ ) 


توزع مكسويل 


تور ع السرع المكسويسي 


المتوسط. الوسطي . الو سط 
المدة الوسطية بين تصادمين 
مدة التاخر الوسيطة 

طاقة الالكترون الوسطية 
سرعة الالكترون الوسطية 
АКЫЛ‏ اقوسطية 

Jaaa gao‏ الطاقة المنقولة 
قوة متوسطة 

المسار الجر الوسطي 

мы»‏ الفاز الوسطي 
متوسط а) JAY‏ ) 
> .> طافة الجسم 

gaad‏ المتوسط للجسيم . مسار متوسط 
طاقة التفاعل الوسطية 

زمن التفاعل الوسطي 
متوسط мо‏ المسافة 
متوسط مريع مسافة التهدنة 
متوسط مريع تغير الاتدفاع 


متوسط مريع pad‏ 
متوسط مسار Ар‏ 


Iman gao‏ فروق درجات الحرارة 
متوسط زم AID‏ ( بين я‏ 
да а АЙД Jnae gao‏ الكلية التقاعلية 


السرعة المتوسطة | للجهمات ) 
i ул»‏ عنصر وقود 

فو ميكانيكية 
عطانة ميكاتيكية 


migration area [М 175] 
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механический счетчик; мехвнн- 
ческое записынающее устрой- 
ство 

механическое напрнженпие 


средняя летальная доза(ЛД;.}; 
доза половинной выжива- 
емости 


средний летальный период 

медицинское использование ра- 
дноактивных лучей 

меджитит 

меганатт-год 

мейоз 

плавильная печь 

точка плавления 

менделеефат 

менделеевый 

популяции Менделя 

ртуть 

метод сетей; сетчатый метод 

поглощение мезонов; мезонное 
поглощение 

мевонное облако 

испускание мезонов; мезонное 
испускание 

мезонное поле 

мевон 

мезонный потенциал 

мевонный ливень 

превращение мезонов; мезон: 
ное превращение 

мезонный атом 

мезоторий 


тонкий металлический листо- 
чек; металлическая фольга 


металлическая связь 
металлический топливный : е 
мент 


металлографин 
металлургический лавод 
метамиктизацил 
метафаза 
метастабильное равновесие 
метастабильный уровень 
метастабильнос состояние 
метистаз 
микрохимический анализ 
микрохнмия 
микрокюрн; мккюри 
микротпердость 
мнкроманипулятор 
микрофотометр 
микроскопическое эффективное 
сечение 
микросекунда 
микропыключатель 
микроволмы; сантиметровые 
волны; дециметровые волны; 
минрозолновой 
микроволновой резонатор 
микроволновой интерферометр 
микроволиовой спектр 
олощэдь мигрицин 


regisirador mecanico 


dosis kial media (LD) 


periodo letal medio 
aplicaciones médicas de Jas radia- 


homo de fusión 
punte de fusión 


poblaciones mendelianas 


тёобо de mallas 
absorción mesónica; absorción de 


nube mesónica; nube de mesones 
emisión mesônica; етіп de me- 


campo mesnico 


potencial mesónico 
chaparrón mesónico 
transformación de mesones; trans- 


átomo mesónico 


hoja de metal; lámina de metal: 
detector metálico 


enlace metálico 
elemento combustible metálico; car- 
tucho activo metálico 1 


instalación metalúrgica 
metamictización 
equilibrio metaestabie 
nive] metacstable 
eslado metacstable 


análisis microquimico 


micromanipulador 
microfoté6metro 
sección eficaz microscópica 


microinterrupt or 


cavidad (resonante) бе microondas 
imerferómetro de microondas 


enregistreur mécanique 


effort mécanique; contrainte méca- | esfuerzo mecánico 


nique 
dose Маю médiane (01) 


temps ktal moyen 

utilisation médicale des rayonne- 
ments 

medjitite 

mégawattannce 

méiose 

four à fusion 

point de fusion 

mendéléefite 

mendélévium 

populations mendéliennes 

mercure 

méthode réticulaire 

absorption de mésons; absorption 
mésique 

nuage mésique; nuage de mésons 

émission mésique; émission de mé- 


transformation de mėsons; transfor- 
mation j 

atome mésique 

mésothorium 


feuille métallique; détecieur métal- 
lique 

liaison métallique 

cartouche active métallique; ék- 
ment combustibie métallique 

métallographie 

usine métallurgique 

métaphase 

équilibre métastabie 

niveau rmétastable 

ёа: métasiable 


cavité (résonname) à micro-ondes 
imerféromètre à micro-ondes 
пресие de micro-ondes 

aire de migration 


. migmiion area 


125. mechanical register 

126. mechanical siress 

127. median lethal бозе (ГО) 
128. median lethal time 

129. medical applications of radiation 
130. medjitite 

131. megawait-year (of епсгұу) 
132. meiosis 

133. mehing furnace 

134. melting point 

135. mendelecfite 

136. mendelevium (Му) 

137. mendelian populations 
138. mercury (Hg) 

139. mesh method 

140. meson absorption 

f41. meson cloud 

142. meson emission 

#43. meson field 

144. meson (mesotron) 

145. meson potential 

146. meson chower 

047. meson transformation 
148. mesons atom 

149. mesothorium 

#50. metal-ceramic; see: ceramet 
151. metal foil 

152. metallic bond 

053. metallic fuel clement 
#54. metallography 

155. metallurgical pilant 

156. metamictization 

157. metaphase 

158. metastable equilibrium 
159. metastable level 

160. metastable име 

161. metastasis 

162. microchemical analysis 
163. microchemistry 

164. microcurie 

165. microhardness 

166. micromanipulator 

167. microphotometer 

168. microscopic cross section 
169. microsecond 

120. microswitch 

#71. microwave 

172. microwave cavity 

173. microwave interferometer 
174. microwave spectrum 


أتون الانصهار 


زنبق 
امتصاص الميزون 


غمامة ميزونية 
اصدار „эже‏ 
А>‏ ميزوني 
ميزون 

كمون ميزوني 
همرة ميزونية 
تعول ميزوني 


> ميزونية 

мўз 

مسن 

ály y‏ معدنية 


رابطة معدنية 

гаж‏ وقود معني 

ОНА) علم‎ 

مصنع تعدين 

чур‏ البنيه . دون الشكل ДАЛ‏ جي بالاشهاء 
شبه الطور 

توازن شيه مستقر . توازن عابر 

سوية شيه مستقرة ( عابرة ) 

حالة شبه مستفرة ( عابرة ) 

* أو التكلوون ضس الدرة‎ оз ДАРИ ДЫЛ 
التحليل الميكر و كيمياني‎ 

الميكر وكيمياء 

эм‏ كوري 

القساوة الميكروية 

مياود صغير (صفري ) 

ميكرو فو تومتر 

المقطع الفعال الميكروسي 


5 эе 
قاطعة (صضية ) . ميكرو قاطعة‎ 
موجة ميكروية‎ 


تجويف تجاوبي لموجة ميكروية 
مقياس تداخل الأمواج الميكروية 
طيف الامواج الموكروية 

(Ла: ЛЭ) مساعة الهجرة‎ 


садат الجزيء أو أسر قتواء‎ д.а 


molecular spectrum |М 222] 


длина миграции 

молочная опалесценция 

милликюри; мкюри; 

единица миллимасса 

размол 

миллирентген; мр 

рудник 

нонцентрированнан руда 

расстояние максимального 
сближения; расстояние мак- 
симального приближения; 
расстояние самого тесного 
приближения; наименьшее 
расстояние сближения 


минимальная температура 
вспыщки 


минимальная нонизация 
минимальное время реакция 


горное дело 


зеркальные нуклиды 
митоа 

сместнтель, миксер 
выход смешения 


смесь изотопов 
средняя летальнал доза 
подвижной реактор 
модель; макет 


модельный реактор 


реактор с замедлителем 
замедляющие свойства 


коэффициент замедления 
замедлитель 
кожух замедлителя 


захват {нейтронов} замедлите- 
лем 

охладитель замедлителя 

пропорция замедлителя к горю- 
чему 

решетка-замедлитель 


замедляющее вещество 
модуль упругости 
модуль сдвига 

модуль разрыва 


молярность 
молярный коэффициент зату- 
хания; молярный коэффи- 


циент экстиннции 
молярное (мольное} отношение 
мольность 
молярная доля 
молекулярный пучок 
моленулярная диффузия 
молекулярная перегонка 
молекулярный ионный пучок 
молекулярная масса 
молекулярный спектр 


longitud de пизгасюп 
aspecto lechoso 

milicurie 

miksima de la unidad de masa 
molido; fresado; escogido 
miliroentgen 

mina 

mineral concentrado 


diámetro de colisión; distancia de 
proximidad 


temperatura minima de encendido 


ionización minima 
tiempo minimo de respuesta 


mineria 


núclidos espejo 
mitosis 

mezcladora 
rendimiento de mezcla 


mezcla de isótopos 

dosis kial media 

reactor móvil; reactor transportable 
modelo (de tamaño real); maqueta 


modelo de reactor; reactor modelo 


reactor provisto de moderador 
propiedades moderadoras; propice- 
dades бс moderación 


relación de moderación 

moderador 

envase de los cartuchos del mode- 
rador 

captura еп ci moderador 


refrigerante del moderador 
razón del moderator al combustible 


reticulado moderador; red modera- 
dora 


substancia moderadora ; cuerpo mo- 
derador 

módulo de elasticidad 

módulo de rigidez 

módulo de ruptura 

molalidad 

coeficiente de absorción molar; 
coeficiente de extinción molar 

relación molar 

molaridad 

fracción molar 

haz molecular 

difusión molecular 

destilación molecular 

baz iónico molocular 

таза molecular 

espectro molecular 
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longueur عل‎ пибтапоп 

opalescence laiteuse 

millicurie; mcurie 

millième de l'unité de masse 

concassage 

millircentgen 

пире 

minerai conceniré 

diamètre de collision; distance de 
proximité 


température minimum d'ignition; 
température minimum d'allumage 

ionisation minimum 

temps minimum de réponse 


exploitation minière 


noyaux miroirs 

mitose 

mélangeur; malaxeur 

efficacité du malaxage; rendement 
de malaxage 

mélange 4'5010реѕ 

dose Ktale médiane 

pile transportable; pile mobile 

maquette; modèle réduit 


simulateur de pile; modèle réduit 
d'une pik 

pile pourvue d'un ralentisseur 

propriétés de ralentissement 


rapport de ralentissement 

rakntisseur 

chemisage des cartouches de raken- 
tisseur 

capture dans le ralentisseur 


réfrigérant du ralentisseus 
proportions relatives ди гаепизасиг 
et du combustible 


réseau ralentisseur 


corps ralentisseur; substance de 


ralentissement 

moduk d'élasticité 

module de rigidité 

moduk de rupture 

molalité 

coefficient d'absorption molaire; 
coefficient d'extinction molaire 

rapport molaire 

molarité 

fraction molaire 

faisceau moléculaire 

diffusion moléculaire 

distillation moléculaire 

faisceau ionique moléculaire 

таме moléculaire 


specire de molécule; specire mok- 
си!аїге 


migration length [М 176] 


176. mıgratıon length 

177. milky opalescence 

178. millicurie, عم‎ 

179. millimass unit 

180. milling 

181. milliroentgen, тг 

182. mıne 

183. mineral concentrate 

184. minimum distance of approach 
(distance of closest approach; 
collision diameter) 

185. minımum ignition temperature 

186. minimum ionization 

187. minınum response time (of 
plasma) 

188. mming 

189. mirror machine; see: pyrotron 

190. mirror nuclides 

191. mitosis 

192. mixer 

193. mixing efficiency 

194. mixture of isotopes 

195. MLD (median لقطاء!‎ dose) 

196. mobile reactor 

197. mock-up; see also: nuclear 
mock-up 

198. model ‚састог 

199. moderated reactor 

200. moderating properties 

201. moderating rano 

202. moderator 

203. moderator can 

204. moderator capture 

205. moderator coolant 

206. moderator-fuel ratio 

207. moderator апке 

208. moderator material 

209. modulus of elasticity 

210. modulus of rigidity 

211. modulus of rupture 

212. molality 

213. molar extinction coefficient 

214. molar ratio 

215. molarity 

216. mok fraction 

217. molecular beam 

215. molecular diffusion 

219. molecular distillation 

220. molecular юп beam 

221. molecular там 

222. molecular spectrum 


Аз‏ حرارة الاشتعال الدب 


мл‏ الاصفري 
زمن الاستجبة лай‏ 


تين 


تكليدان ла‏ 
اتقسام ука‏ . تفل 
خلاط 

مردود الخلط 


خليط نظائر 
ИЕ‏ 
مفاعل Maa‏ 
tiss‏ 


محاكي المقاعل 


مقاعل مهدا 
خواض 44 
مهدىء 

t gagali غلاف‎ 


اسر في المهدىء 


ميرد المهدىء 
نسبة المهدىء الى الواقود 


معامل الاندثار المولي 
النسبة المولية 
المولية العجمية 
э»‏ مولي 

هزمة جنهنية 

уч» ны 
эч» حزمة ايونات‎ 
الجنيدية‎ из 
„чо طيف‎ 


multi-group equation |М 262] 


молекулярный (радноактип- 
ный) ипдикатор 


molécula молекула 
refrigeración рог bismuto fundido | охлаждение расиланлениым 
висмутом 


молибден 
момент инерции 


molibdeno 
momento de іпегсіа 


переходная т.рмолдерная pe- 
акция; мгновенная термо- 
ндериан реакция; кратковре- 
мепнан термоядерная peak- 
ция 

импульс; количество движения 


передача импульса 


reacción termonuckear transitoria 


cantidad de movimiento; impulso 
traspaso de la cantidad de movi- 


miento 
vector impulso вектор количества движения 
топасиа монацит 
arena monacitica мопацитовый песок 


detector; detector de radiactividad | монитор 


contador de | контрольный счетчик; KOH- 


трольный монитор 


контрольная ионизационная 
камера 


коптроль 


контрольный прибор; 
трольное устройство 


контрольное устройстио 
монохроматическая раднация 
монохроматический спектр 


vigilancia 
cámara de ionización de vigilancia 


vigilancia; inspección 

mecanismo automático para medir 
la actividad 

dispositivo avisador 

radiación monocromática 

raya monocromática 


KOH- 


monoenergético монознергетический 
radiación monoenergética моноэнергетическое излучение; 
монохроматическое излуче- 


ние 
монтмориллонит 
наиболее вероятное значение 
наиболее пероятная скорость 
кинетическое электрическое 
поле 
кипетичесное поле; поле, обра- 
зованное внутренним движе- 
нием 
индукция движением, кинети- 
чесная нидунция 
подвижной стержень углерода 


montmorillonita 

valor mas probable 
velocidad más probable 
сатро ckctrico cinético 


campo debido al movimiento in- 
terno; campo cinético 


inducción cinética 


движущийся заряд; подвижной 
заряд 

подвижная система координат; 
движущаяся система ноорди- 
нат 


миллирентгены 
миллирады 


miliroentgens 
milirads 


слизистая оболочка 


équation еп théorie à plusieurs | ecusción en (сопа عل‎ varios grupos многогрупповое уравнение 


trazador molecular 


contador detector; 


carbón móvil (arco) 
саг а móvil 


sistema móvil de coordenadas 


mucosa 
cakulos en teoria de varios grupos | миогогрупповое вычисление 
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indicateur moléculaire; traceur mo- 
léėculaire 

molécule 

refroidissement par le bismuth fondu 


molybdène 
moment d'inerne 


гёасиоп thernonucléaıre Lransitoire 


quantité de mouvement 
transfert де quantité de mouvement 


vecteur quantité de mouvement 

monazite 

sable de monazite 

appareil de surveillance; détecteur 
de radioactivité 

compteur détecteur; compteur de 

surveillance 

chambre d'ionisation de surveillance 


surveillance 

dispositif automatique de surveil- 
lance 

appareil avertisseur 

rayonnement monochromatique 

raie monochromatique 

monotnergétique 

rayonnement monoénergétique ; 
rayonnement monochromatique 


montmorillonite 

vakur la plus probable 

vitesse la plus probable 

champ électrique cinétique; champ 
électrique de mouvement 

champ cinétique; champ de mouve- 

ment inteme 


induction cinétique 


charbon mobile (arc); barreau de 
graphite amovible 
charge mobile 


référentiel relatif; repère mobile; 
système mobile dvs de réfé- 
rence 


milliroentgens 
millirads 


muqueuse 
cakuls en 
groupes 


théorie à plusieurs 


groupes 


molecular traccr [М 223| 


molecular tracer 


molten bısnuth cooling 
molybdenum (Мо) 


moment of momentum; see: 


angular momentum 


. moment of torsion; зет torque 
. momentary (transitory) thermo- 


nuclear reaction 


. momentum 
. momentum transfer 


. momentum vector 
. monazite 

. monazite sand 

7 monitor 


. топиог counter 
$. monitor ionization chamber 


‚ monıtorıng 
. monitorirg device 


. montron 
. monochromatic radiation 

. mor chromatic (line) spectrum 
. monoenergetic 

. monoenergetic radiation 


. montmorillonite 

. most probable value 

. most probable velocity 
. motional electric field 


. motional field (plasma) 


motional ınduction (plasma) 


. movable carbon rod 
. movıng charge 


. moving co-ordinate system 


maxımum permis- 
sible concentration 


. mr-units 
‚ mrad-units 


. МТО; see: mean temperalure 
difference 

. MTR ; sce. materials testing 
reactor 

. Mucosa 


multı-group сакшацоп 


. multi-group equation 


. molecule 


. moment of inertia 


. МРС; see: 


—— 


.23 | قفاء جزيس 


s» 

نبريد بالبز موت المنصهر 
مولبدين 

عزم العطالة 

EMN الزاوي . عرم‎ guan 


عزم الفتل 
تفاعل узу‏ حراري УМЫ‏ 


اندفاع . (كمية الحركة | 
juxi‏ الاتدفاع 


شعاع الاتدفاع 


مرنازيت 
رمل المونازيت 

كاشف ضابط 

عداد المرافبة 

حجرة تلين للمرافبة 
مراقية 

جهاز مراقهة 

ЛАЯ д» 

اشعاع وحيد اللون 
خبط طيفي э»‏ اللوں 
aya g‏ الطاقة 

اشعاع وهيد الطاقة 


مونتموريلونيت 

القيمة الارجح |الاكثر احثمالا القيمه الرجهحى | 
المرعة الأرجح . الرجحى 

الحقل الكهر باني الحركي 


الحقل الحركي 


التحريض الحركي 
قضوب فحمي متحرك 
شحنة متحركة 


5 улл مرجع‎ 


ميلي )3 ШАМ‏ 
ميلي راد 


المخاطية ( الطبقة ) 
الحساب المتعدد الزمر 


معادلة متعددة الزمر 


multigroup modei [М 263| 75 mutual repulsion [М 293] 


многогрупповая модель 
многоступенчатый диффузнон- 


modelo de varios grupos 
dispositivo de difusión de varias 


mulli-group model modèle à plusieurs groupes 
264. multi-stage diffusion unit cellule de diffusion à plusieurs 


ètages е1араз ный агрегат 
عملية متعددة المراحل‎ |265. multi-stage process traitement ù plusieurs phases proceso de varias еіараѕ многоступенчатый процесс 
266. multiple decay ; see: branching 
267. multiple disintegration ; see: 
branching 
وسم متعيد‎ | 268. multiple labelling marquage multiple {а l'aide d'in- | marcado múltiple (соп trazadores) | многократное мечение 
dicateurs) 
متعدد‎ лан |269. multiple scattering diffusion multiple dispersión múltiple многократное рассеяние 
baye |210 multiplet multiplet multipkte мультиплет 
ضرب. تكثير . کار‎ | 271. multiplication multiplication multiplicación умножение 
التكائر‎ . УЛ معامل‎ |272. multiplication factor facteur de multiplication (асіог де multiplicación коэффициент размножения 
خلية مضخمة‎ |257) multiplier phototube photomultiplicateur fototubo multiplicador электронный фотомножитель 
عديد الاقطاب‎ | 274. multipolar multipolaire multipolar многополюсный 
عزم عديد الاقطاب‎ | 275. multipok-moment moment de multiple momento multipolar многополюсный момент 
عديد الاقطاب‎ pladi | 276. mulupole radiation rayonnement de multipole radiación multipolar многопольное излучение 
الحساسیات‎ ае مضخم‎ | 277. multi-range атрЫбег amplificateur à plusieurs sensi- | amplificador múltiple многопредельный уснлнтель; 
bilités многошкальный усилитель 


١ ميون‎ . muon muon табп муон 
عوامل منشطة للطفرات‎ | 270. mutagenic agents agents mutagènes agentes mutagénicos мутагенные агенты 
طافر‎ |280. mutant mutant mutante мутант 
طافر‎ |231. mutant allele . ае mutant akio mutante мутантный аллель 
جيئة طافرة‎ |242. mutant gene gène mutant gene mutante мутирующий ген 
Ab jib طفرة‎ | 233. пииюп mutation mutación мутация 
معلل الطفور‎ |284. mutation rate vitesse de mutation; fréquence des | velocidad de mutación; frecuencia | показателт, мутаций; скорость 
mutations; taux de mutation de mutación мутаций; процент мутаций 
توازن طفري. اصطفاني‎ |285. mutation-selection balance équilibre mutation-sékction equilibrio mutacién-seleccién рарновесие между мутацией и 
ром 
чл» . mutational бе mutation де mutación мутациониый 
طفري‎ (оче) حمل‎ |287. mutativnal load ка, „бе mutations; charge бе | сагда бе mutaciones мутацнониое бремя 
mutations 
Aha | 288. mutator mutateur mutador мутатор 
تجائنب‎ |289. mutual attraction attraction mutuelle atracción mutua взаимное притяжение 
تصادم‎ | 290. mutual collision collision mutuelle; choc тише! colisión mutua взанмное столкновение 
طاقة كامنة كولونية متبادلة‎ | 291. mutual Coulomb potential [énergie potentielle mutuelle de | спепиа potencial mutua de Cou- | взанмная кулоновская потен. 
energy Coulomb lomb циальная энергия 
>Ч; | 292. mutual interaction acion тишеце; action réciproque | acción mutua; acción reciproca | взаимодействие 
dia. Аш . mutual repubion répulsion mutuelle repulsion mutua взаимное отталкивание; спла 


взанмного отталкивакия 


Russian — Russe 
Жито — По-русски 


М 


ншэгит 
узкий ливень 


материнская порода 


естественный элемент 

естественная мутация 

естественные нейтроны 

фон естественной радиации 

естественнал радиоактивность 

радионуклид, встречающийся в 
естественном состоянии ; при- 
родный радионуклид 


естественно радиоактивный 
атом 


естественно 
ядро 

почти бридерный реактор 

образование шейки 

некроз 

игольчатый клапан 

отрицательный эарпд 

отрицательная обратная связь 


радиоактивное 


отрицательный градиент 


неодим 
неон 
новообразование 
нептуний 

чистый поток 


полезная электрическая JHEP- 
FHA 


чистый энергетический вынг- 
рыш; полезный выход энер- 
гии 

выгодный энергетический ба- 
nanc 

чистый перенос 

нейтральный газ 

нейтральный моче 

ийтральнаи молекула 

нейтральная частица 

нейтральпан зона 

нейтрино 

нейтрон 

поглотитель нейтронов 


поглощение нейтронов 


эффективное сечение поглоще 
ния нейтр 


возраст нейтрона 
ослабление нейтронного пучка 


баланс нейтронов 


нейтронный пучок 


naegila 
chaparrón angosto 


roca madre; roca nativa 


clemenlo natural 

mutación natural 

ncutrón natural 

radiactividad natural ambiente 
radiactividad natural 


radionúchdo natural; radioelemento 
natural 


átomo де radiactividad natural 
посіео de radiactividad natural 


reactor casi-reproductor 

rebajamiento; estricción 

necrosis 

válvula de aguja 

carga negativa 

alimentación negativa; 
ción negativa 

gradiente ı.2galivo 


retroac- 


neodimio 

neón 

neoplasma 

першпю 

corriente neta; corriente efectiva 
potencia eléctrica neta 


aumento neto de energia 


balance energético neto 


transporte efectivo 
gas neutro 

mesón neutro 
mokcula neutra 
ранки neutra 
zona de indiferencia 
neutrino 

neutrón 


absorbente de neutrones; 
bedor de neutrones 


absorción de neutrones 


ѕессібп eficaz de absorción de 
neutrones 


edad de los neutrones 


disminución de la intensidad neu- 
irónica; atenuación neutrónica 


balance de neutrones 


absor- 


haz de neutrones 


naegite 
gerbe étroite 


roche mère; roche native 


élément naturel 

mutation naturelle 

neutron naturel 

radioactivité naturelle ambiante 
radioactivité naturelle 


radioélément naturel; radionuclide 
naturel 


atome А radioactivité naturelle 
noyau а гайіоасііуиё naturelle 


pile presque surrégénératrioe 
réirécissement 

nécrose 

vanne а pointeau; soupape aiguille 
charge négative 

rétroaction négative 


gradient négatif 


néodyme 

néon 

néoplasme 

neptunium 

courant net; courant effectif 

puissance électrique nette; puis- 
sance électrique aux barres 

gain effectif d'énergie; augmen- 
tation nette d'énergie 


bilan énergétique net 


transport effectif 
gaz neutre 

méson neutre 
пюКсию neutre 
particule neutre 
zone d'indifférence 
neutrino 

neutron 


absorbant de neutrons; absorbeur 
de neutrons 


absorption de neutrons 


seclion efficace d'absorption des 
neutrons 


âge des neutrons 
diminution de l'imensité neutro- 
nique; atténuation neutronique 


bilan neutronique 


faisceau de neutrons 
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radıation background 
. natural radıoactivıty 
. naturally occurring radionuclide 


English —- Anglais French — Français Spanish — Espagnol 
Чак — По-английски Francés — По-францукки Español — По-испански 


. naegıte 
. narrow shower 
. nasturan; see: pitchblende 


. nalive rock; see also: country 


rock 


. natural element 
. natural mutation 
. natural neutron 
. natural 


. naturally radioactive atom 
. nalurally radioactive nucleus 


. near-breeder 

. necking down 

. necrosis 

‚ пеей!е valve 

. negative charge 
. negatıve feedback 


. negative gradienı 

. negairon; see: electron 

. neodynium (Nd) 

. neon (Ne) 

‚ пеор!ә”т 

. neptunium (Np) 

. net current 

. net electric capacity (Mw) 


. net energy gain 


. net power balance 


net transport 


‚ neutral gas 

. neutral meson 

. neutral molecule 
. neutral particle 

. neutral zone 

‚ neutrino 

. neutron 

. пештоп absorber 


. neutron absorption 
. neutron absorption cross section 


. neutron age 
. neutron attenuation 


neutron balance; see also: neu- 


iron economy 
neutron beam 


>ш юы = 


به حن لہ من ص 


42. 


43. 


Arb гаж 

طفرة طبيعية 

A نترون‎ 

الخلفية الاشماعية الطببعبه 

نشاط اشعاعي طبيعي 

عتصر مشع طبيقي. كيد ملع طبيعي 


نرة مشعة طبيعبة 


سکر اپري 
Ар‏ مرتدة سالبة 


تدرج سالب 

الكترون سالب 

نيو دينيوم 

نيون 

ورم 

نبتوتيوم 

تيار صاف 

استطاعة كهربانية صافية 


كسب طاقي ضاف 


رصيد طاقي صاف 


النقل الصافي 
غاز خامل 

ميزون معتدل 
جزيء مضل 
apap‏ معدل 
منطقة محايدة 
шә‏ 

مصاص النترونات 


امتصاص النترونات 
المقطع الفعال لامتصاص المتئرونات 


عمر النترونات 
تضاؤل نتروني 


PIM رصيد‎ 


حرمة نترونات 


пешгоп-пештоп coincidence [М 86] 


—— а 
44 пешгоп beam altenuation ; see: 
neulron attenuation 
45. neutron binding energy énergie de Паіѕоп du пешгоп energia de unión del neutrón; | энергия связи нейтрона 
energia de ligado del neutrón 
46 лешгоп bombardment bombardenient par des neutrons: | bombardeo соп neutrones, Бот- | бомбардировка облучения ней- 
bombardernent neutronique bardeo neutrónico тронами 
47. neutron bombardment of ига- | bombardement de l'uranium par | bombardeo de! uranio рог neu- | бомбардировка ядер урана 
тит des neutrons; bombardement пеи-] trones; bombardeo neutrénico | нейтронами 
їготапе de l'uranium del uranio 
43 neutron burst bouffée de neutrons ráfaga de neutrones нейтронный импульс; вспышка 
нейтронов 
49 пеш. оп capture capture бе neutrons captura de neutrones захват нейтронов 
50. neutron capture cross section | section efficace de capture des | зессїбп eficaz de captura Че пеи-} эффективное сечение захвата 
neutrons trones нейтронов 
S1 neutron chain reaction réaction еп chaine provoquée par | reacción en cadena provocada por | нейтронная цепная реакция 
les neutrons los neutrones 
52. neutron chopper sélecteur de neutrons selector de neutrones селектор нейтронов 
53. neutron collimator collimateur а neutrons colimador de neutrones коллиматор нейтронов 
54. neutron collision radius rayon de collision du neutron radio de colisión del neutrón | эффектнвный раднус нейтрона 
для столкновения 
$5. neutron counter compteur de neutrons contador de neutrones счетчик нейтронов 
56. neutron cross section section efficace pour les neutrons | sección eficaz para los neutrones |оффектипное сечение для nof- 
тронов 
57. neutron current density vecteur-courant de neutrons vector-corriente de пешгопез плотность тока нейтронов 
58. neutron cycle cycle neutronique ciclo пешігопісо нейтронный цикл 
59. neutron decay désintégration avec émission de | desintegración del neutrón распад нейтронов 
neutrons 
60. neutron degradation; see: mode- 
ration 
6l. neutron density densité des neutrons densidad de neutrones плотность нейтронов 
62. neutron detector détecteur de neutrons ‘detector de neutrones нейтронный детектор 
63. neutron diffraction diffraction без neutrons difracción de neutrones днфракцня нейтронов 
64. neutron economy bilan des neutrons; économie neu- | balance de neutrones; economia | пейтронный баланс 
tronique neutrónica 
65. neutron energy énergie des neutrons energia de los neutrones энергия нейтрона 
66. neutron energy distribution distribution énergétique des neu- | distribución energética de los neu- | энергетическое распределение 
trons trones нейтронов 
67. neutron спегву range bande d'énergie des neutrons; inter- | intervalo de energia de los neutrones | нитервал энергии нейтронов 
valle énergétique des neutrons 
68. neutron escape fuiie des neutrons escape de neutrones вылет нейтронов 
69. neutron excess excédent de neutrons ехсезо de neutrones избыток нейтронов 
70. neutron-fission threshold seuil de fission par neutrons umbral de fisión рог neutrones порог деленин, вызванного ней- 
тронамн 
71. neutron flux flux de neutrons flujo de neutrones поток нейтронов 
72. neutron flux density densité du flux neutronique densidad де! Вию neutrónico плотность потока нейтронов 
73, neutron generator générateur de neutrons generador de neutrones генератор нейтронов 
74. neutron hardening durcissement du spectre neutro- | endurecimiento del езресио neu- | затвердение нейтронов 
nique trónico 
75. neutron-induced process phénomène, réaction provoqué(e) | proceso inducido por neutrones процесс, вызываемый нейтро- 
par des neutrons нами 
76. neutron intensity; see: neutron 
density 
77. neutron irradiated material matière soumise à une irradiation | material irradiado con neutrones | вещество, облученное нейтро- 
par les neutrons нами 
78. neutron leakage fuites de neutrons escapes de neutrones утечка нейтронов 
79. neutron lethargy ; see: lethargy 
80. neutron level detector déiccteur donnant l'intensité du | detector que da la intensidad del | детектор плотности пейтронов 
flux des neutrons flujo de neuirones 
81. neuiron lifetime durée de vie des neutrons vida del neutrón нремя экнани нейтрона 
82. neutron monitoring surveillance neutronique vigilancia пешгбпіса нейтронный ноитроль 
83. neutron multiplication multiplication des neutrons multiplicación neutrónica размноженне нейтронов 
84. neutron multiplication factor } facteur de multiplication des neu- | factor de multiplicación de los | коэффициент размножения ней- 
trons neutrones тронов 
85. neutron multiplication time temps de multiplication des neu- | tiempo de multiplicación де neu- | премя размножения нейтронов 
trons trones 
86. neutron-neutron coincidence coincidence пешгоп-пешгоп; coin- | coincidencia neutrón-neutrón; нейтрон-нейтронное совпаде- 


coincidencia de dos пешгопез 


cidence de deux neutrons ние 


вештоп beam attenuation [М 44] 


Apg ДӘЙ А за تصاول‎ 
المترون‎ же у طاقة‎ 
зәл, 


رجم الیو ايوم بالنترويات 


ооз МИ 


امبر النترونات 
المقطة Дай‏ لام 594 


с تفال‎ 


قازر мор‏ 
مسيد Sug А‏ 
نصف فر اصطدام ур‏ 


عداد шор)‏ 
المقطع الفعال السروسي 


كثافة Дей‏ الستروس 
الدورة النترونية 

تفكك النترون 

Ащы‏ النثرونات 
كثافة النترونات 

كاشف النترونات 

انعراج النترونات 
الحاصل النتروني 

طاقة SU g paali‏ 
التوزع الطاقي للنترونات 
المجال الطافي моч ХШ‏ 
تسرب النثرونات 

шор Л лад 
عقبة الانشطار بالنتروسات‎ 
تدفق النترونات‎ 

كثافة التدفق УзА‏ 
مولد النترونات 

تصلد الطيف التتروني 
عملية متحرصة بالنتروبات 
ААО‏ النترونات 


ОЗЫ р Д, бла مادة‎ 


تسرب الفترونات 
انصهاح النترونات . وسن النتروناء 
كاشف شدة تدفق النترونات 


м!‏ النترون 
مراقبة النترونات 
تكاثر النترونات 
عامل Аб‏ النثر وات 
مدة р 0) АЯ‏ 


تطايق ул)‏ ہیں نترویں 


non-fission capture |N 132] 
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число нейтронов 
иойтроиная оптика 


нейтранный период 
нейтронная филика 
нейтронный импульс 
нейтронное иллучение 
нейтронный период 


нейтронная реанцин 


затвор для перекрытия nen- 


тронов 
источник нейтронов 


интенсивность источника ней- 
тронов; мощность источника 
нейтропов 


нейтронный спектрометр; спек- 
трометр нейтронов 


спектр нейтронов 
скорость нейтронов 


терапии пейтронным облуче- 
нием; нейтронотерания 

замедление нейтронов; терма- 
лизация 

нейтронный термоэлемент 

нейтрононепроницаемый 


селектор скоростей нейтронов 


длина нейтронной волны 
выход нейтронов 


нейтронный кароттаж 


ньютоновская механика 
никель 


азот 
нивенит 

благородный газ 

нолнт 

отношение сигнала к шуму 


номннальная етдача мощности | 
номинальная отдача энергии 


нелоглотительная среда 
неадиабатический процесс 


некипящий реактор 
нерегенератинный материал 


нетемнеющее стекло 


столкновение без захвата; не- 
захватывающее столкноцение 


незахватынающий отражатель 


нецентральная сила 
несохранение четности 


перарновесное плазменное рас: 
пределение 


неравновесное состояние 


поглощение без деления 
вахват без деления 


número Че neutrones 
ptica neutrónica 
periodo del neutrór 


| nombre de neutrons 
optique пешхогицие 
période du neutron 


physique du neutron; neutronique | fisica del neutrón 


impulso neutrónica 
radiación de łos neutrones 


impulsion пешгопщие 
rayonnement de neutrons 


nombre des neutrons émis par ипиё | nimero de neutrones emitidos рог 


unidad de tiempo 


de temps 


réaction provoquée par les neutrons | reacción provocada рог los neu- 


trones 
obturador opaco a los neutrones 


fueme de neutrones 
intensidad de la fuente de neutrones 
езресгоп.ето пешгопюо 


espectro де los пешгопеѕ 
velocidad de los neutrones 
neutronterapia 


obturateur opaque aux neutrons 


source de neutrons 
intensité de la source عل‎ пецігопѕ 


spectromètre à neutrons 


spectre des neutrons 
vitesse des neutrons 


traitement par les neutrons; neu- 
tronothérapie 


passage des neutrons а l'état ther- | paso Че los neutrones al estado 


térmico 
termopila neutrónica 


mique 
pile thermoélectrique à neutrons 


opaque aux neutrons; étanche aux | opaco а los neutrones; impermeable 


a los neutrones 


selector de velocidad de los neu- 
trones 


longitud de onda del neutrón 


neutrons 
sélecteur de vitesse des neutrons 


longueur d'onde du neutron 


rendement en neutrons; quantité | rendimiento де neutrones; cantidad 


de neutrones emitidos 


muestreo neutrónico; sondaje neu- 
trònico 


mecánica newtoniana 
niquel 


nitrógeno 

nivenita 

gas noble; gas inerte 
nolita 

relación señal/ruido 


potencia nominal homologada (en 
MW) 


medio no absorbente 


de neutrons émis 
carottage neutronique 


mécanique newtonienne 
nickel 


azote 

nivenite 

gaz rare; gaz inerte 

nohlite 

rapport signal/bruit 

puissance calorifique nominale en 
MW 

milieu non absorbant 


transformation non adiabatique; | transformación по adiabática; 


transformación irreversible 
reactor мп cbulıcién 
по реппие la 
reproducción 
vidrio no obscurescible 


colisión sin captura 
reflector no absorbente 


fucrza no central 
no conservación de 1а paridad 


pas Га jsubslancia que 


transformation irréversible 
pile sans ébullition 
substance ne permettant 
surginération 
verre ne brunissant pas 
collision sans capture 


réflecteur non absorbant 


force non centrale 
поп-сопзегуайоп de la parité 


plasma en état de non-êquilibre (ou j plasma en estado de desequilibrio 


estado de desequilibrio 


absorción sin fisión 
captura sin fisión 


déséquilibre) 

état de non-ćquilibre; état de dés- 
équilibre 

absorption sans fission 

capture sans fission 


ncutron number [№ 87| 


пешігоп nember 
neutron орис 
neutron репой 

. neutron physics 

. neutron pulse 

. neutron radiation 
neutron rale 

. neutron reaction 

. neutron shutter 

. neutron source 

. neutron source strength 


3 neutron spectrometer 


7 neutron-spectrum 
. neutron speed 


псшгоп therapy 
neutron thermalization 


neutron thermopile 
neutron-tight 


neutron velocity selector 


neulron wave length 
neutron yield 


neuironic logging 


Newtonian mechanics, 

nickel (Ni) 

nıcolayite ; see: thorogummile 

niobium (Nb) (syn. of colum- 
bium) 

nıton ; see: radon 

nitrogen (N) 

nivenite 

noble gas; ineri gas 

nohlile 

noise ratio 

nominal rated output 
thermal) 

non-absorbing medium 


non-adiabatıc process; irrev ғ- 
sible process 


(Mw: 


non-borhng reuclor 
non-breeding material 


non-browning glass 
non-capture collision 


non-capturin reflector (поп- 
absorbent геЙесіог) 

non-central force 

поп-сопзегуацоп of parity 


non-equilibrium plasma distri- 
bution 


non-equthbrium state 


non-lission absorption 
non-tission capture 
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101. 


102 


103. 
104. 


105. 


106. 
107. 


108. 


10у. 
110. 
Е 
112. 


113. 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 


119 


120. 
121. 


122. 
123. 


124. 
125. 


126. 


127. 
128. 
129. 


130. 


131. 
132. 


عدد Duy paa‏ 
عنم الصوء И‏ 
دور SIA‏ 
alpi‏ النترون 
نبضة نترونية 
اشفاع نترولي 


المعدل الزمني لاصدار Lugt‏ 
ль уф‏ پان و 
ساطم >ы д‏ 


منبع نترونات 
شدة المنبع ооз‏ 


A y А مطياف‎ 


طيف النئرونات 
سرعة النترونات 
التداوي بالنثرونات 


تهدية النترونات الى السرعه الحر اي“ 


منبع كهر خراري يعمل 04 9 
كتّيم ازاء النترونات 


ناخب iepa‏ للنترونات 


طول موجة النترون 
نتاج نتروني 


PI سېر‎ 


ميكانيك نيوتني 
نيكل 

نيكو لابيت 

نيوبيوم (كولمبيوم ) 


о) 

ازوت 

№ خامل . غاز نامر 

نهليت . نولبت 

نصبة الاشارة الى الشغب 

الاستطاعة الاسمية الحرارية بالمبفواط 


وسط لا ماص 
تحول كظوم У.‏ عكوس 


مفاعل دون غليان 
مادة لا ولودة 


زجاج لا عتوم 
تصادم دون اصر 


عاکس لا ماص 

قوة لا مركزية 

عدم اتحفاظ التمائل (الزوجبه ) 
توزع البلازما اللامتوارن 
АЛь‏ لا متوازية 


امتصاصر لا انشطاري 
ла‏ لا انشطاري 


nuclear fusion |N 177] 


поглощение нейтронов без де- 
ления 

немонизирующая частица 

неиопизирующее излучение 

пепзотопный носитель 

вероятность неутечки нейтрона 


нелинейная зависимость 


пглинейлое уравнение 
нелинейность 
немагическое napo 


нехарактерный образец; Hexa- 
рактериая проба 


нестационарный режим 
петурбулентнал плазма 


нормальная температура и дав- 
ление 


момент 
ядра 
ндерное притяжение 


энергия свлзи ядра; энергия 
ядерной свизи 


бомбардировка ядер 
разрыв ядра 
ядерно-каскадный процесс 
пдернал цешая реакция 
заряд ядра 

ндерная химия 

ядерная постоянная 


ядерное упрапление; ядерный 
контроль 


поперечное сечение пдра 

ядерные данные 

диаметр ндра 

ядерный распад 

ядерная эмульсия 

ядерная энергия; знергия атом- 
пого ндра; атомная энергия 

ндерный эпергетический ypo- 
вень 


количества движения 


ндерная техника 
ядерное испарение 
ядерный взрыв 
пдерное поле 
ядерное деление 
ядерная жидность 
ядерная сила 
осколок ядра 


ядерное горючее 
пдерный топливный цикл 


лдерный синтез; ядерное сли- 
яние 
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absorción neutrónica sin fisión 


particula no ionizante 
radiación no ionizante 
poriador no 15016рко 


абзогриоп de neutrons sars fission 


particule non ionisanle 
rayonnement non ionisant 
entraineur пог isotopique 


probabilité d'échapper à la perte par | probabilidad de no escape de un 


neutrón; probabilidad que posee 
un neutrón de permanecer en el 
medio en que se encuentra 


relación no lineal; función no lineal 


ecuación no lineal 


fuite; probabilité que possède un 
neutron de rester dans le milieu 
où il se trouve 

relation non linéaire; fonction non 
linéaire 

équation non linéaire 


... Nn ’étant pas du premier degré... | relación no lineal 


nücleo по тАа` су 


muestra по representativa 


régimen по estacionario 
piasma no turbulento 


température et pression normales | temperatura y presión normales; 
(Т.Р.М.); conditions normales de | condiciones normales de presión 


y de temperatura 


impulso angular nuclear; momento 
cinético nuclear 

atracción nuclear 

energia de unión del núcleo; energia 
de ligado del núcko 

bombardeo nuclear 

desintegración nuclear 


transformation nuckaire en cascade | transformación nuclear en cascada 


reacción nuckar en cadena 
carga 4с! núcko 

quimica nuckar 

constante nuclear 


surveillance des rayonnements nu- j control nuclear 


sección eficaz del núcleo 
datos писісагеѕ 

diámetro del núcleo 
desintegración del núcleo 
emulsión nuclear 
energia nuckar 


nivel energético del núcleo 


ingenieria nuclear 
evaporación nuclear 
explosión nuclear 
campo del núcleo 
fisión nuclear 
fúido nuclear 
fuerza nuckar 


fragment du noyau; fragment nu- | fragmento del пбс!ео; fragmento 


nuclear 
combustible nuclear 


cycle de transformation ди combus- | ciclo de transformación del com- 


bustible nuclear 
fusión nuclear 


noyau поп magique 


. non-fissson neutron absorption 


. non-ionizing particle 
. non-ionizing radiation 
. DOn-isolOopic carrier 

. non-kakage probability (of а 


neutron) 


. поп-иреаг dependence 


. non-linear equation 
. non-linearity 
. пол-тафіс nucleus 


fission neutron absorption [М 133}‏ همه 


. non-productive capture; see: 


поп-бѕзіоп capture 
. поп-гергеземануе sample échantillon поп représentatif 


. non-stationary operation régime non stationnaire 


145. non-turbulent plasma plasma non turbulent 
146. NTP = 1. тее: number of theo- 

retical plates 

2. normal temperature and 

pressure 

température et de pression 

147. NTU; see: number of transfer 

units 
148. nuclear angular momentum moment cinétique nuckaire 
149. nuclear attraction Гогсе писКайе attractive 
150. nuclear binding energy énergie de liaison nucléaire 


151. nuclear bombardment bombardement nucléaire 


152. nuclear burst éclatement du noyau 
153. nuclear cascade process 
154. nuclear chain reaction гёас(іоп nuckaire en chaine 
155. nuclear charge charge du noyau 
156. nuclear chemistry chimie nuckaire 
157. nuclear consiant constante nuckaire 
158. nuclear control 

ckaires; réglage nuckaire 
159. nuclear cross section section efficace du noyau 
160. nuclear data constantes nuckaires 


161. nuckar diameter diamètre du noyau 


162. nuclear disintegration désintégration du noyau 
163. nuclear emulsion ётићіоп nucléaire 
164. nuclear energy; see also: atomic | énergie nucléaire 
energy 
165. nuclear energy level niveau énergétique du noyau 
166. nuclear energy plant; see: atomic 
power plant 

167. nuclear engineering génie atomique 
168. nuclear evaporation evaporation писіќаіге 
169. nuclear explosion explosion nucléaire 
170. nuclear field champ du noyau 
#71. nuclear fission fission nucléaire 
172. nuckar fluid fluide писЮайе 
173. nuclear force force nucléaire 
174. nuclear fragment 

cléaire 
175. nuclear iuel combustible nucléaire 
176. nuclear fuel cycle 

tible nucléaire 
177. nuclear fusion fusion писКаше 


„ээ, روني نون‎ ааа! 


wH м 
اشعاع غير موين‎ 
Хт جارف غير‎ 
_ و‎ aii احتمال عم الت ب‎ 


علاقة لا خطبة 


Шш‏ لا خطية 
اللاخطية 
نواة لا سعيية 


عيلة غير Жы‏ 


نظام لا А‏ 
بلازما لا دوارية 
الشر طان النظامي 


الاندفاع الزاوي النووي 


الجذب النووي 
طافة ше л‏ النووي 


رجم نووي 

تفجر النواة 

تحول نووي شلالي 
تفاعل نووي متسلسل 
شحنة النواة 

الكيمياء النووية 
ثابتة نووية 

ضبط نووي 


المقطع النووي الفعال 
معطيات نووية 

قطر النواة 

д‏ النواة 

مستحلب نووري 

а‏ نووية 


سوية الطافة النووية 
محطة طافة نووية 


هندسة نووية 
же‏ نووري 
انفجار نوري 
حقل نووي 
انشطار نووي 
مائع نوري 
فوة نووية 
شظية نووية 


وفود نوري 
دررة الوقود النوري 


انتماع نووي 


nucleoprotein [М 228] 


ядернан индукции 
ядерная воспламеняемость 
пдерное взаимодействие 


ядерный изобар 

ядерный изомер 

ядерный магнитный резонанс 
пдерный магиетой 

масса ядра 

момент ядра 

ядерный иейтрон 

ндерная частица 


ядерная периодичность 


ндерный фотоэффект 
ядерная физика; фиамка атом- 
ных ядер 


ндерный потенциал 
ндерная энергия 


атомная электростанция 


ядерный энергетический peak- 
тор; ядерный силовой pe- 
актор 


ядерный процесс 
ндерный снаряд 
ядерные свойства 


ндерный протон 
ядерная радиация 
радиус ядра 
ядерная реакция 


ядерный реактор 
перегруппировка пдра 
ядерная отдача 


сила ядерного отталкивания 
ядерное исследование 

ядерное ротационное состопние 
пдерный разгон 

ядерная оболочка 


оболочечная структура ядра; 
слоистая структура ядра 


ядерный спин 

направление спниа ядра 

ядерная устойчивость 

ядерная звездочка 

ядерная структура 

ндерный температурный Ko- 
эффициент 


ядерное превращение 


ядерный перехид 
образование центров к:ристал- 


лизацин 


нукленпопвая кислота 


нуплеогенезис 


нуклон 


пуклонное поле 


нуклеопротеин 


action entre nûcleos; interacción 


energia nuclear ; electricidad produ- 
cida en las centralcs nucleares 


particula emitida por с! núcleo (сп 
sentido opuesto al del bombardeo) 


coeficiente de temperatura de la 


nucleación; formación de núckeos 
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inducción nuclear 
‚пПата Над nuclear 


1пЧиспоп nuclêaıre 
infiammabıliė nuclêaıre 


action entre noyaux; action due au 
noyau; interaction nuckaire 


noyau isobare 

noyau іѕотёге 

гёзопапсе magnéliguc nucléaire 
magnċion nucleaire 

masse du noyau 


nuclear 
núcko isóbaro 
núcleo isómero 
resonancia magnética nuclear 
magnetón nuclear 
masa del núcleo 
moment nuclèaire momento nuclear 
neutron appartenant аи noyau neutrón perteneciente al núcleo 
particule nuckasre, согриѕсиіє nu- | particula nuclear 

сіёаіге 
pérıodıcite nucleaıre 
photodésintégralion du noyau 
physique nucléaire 


periodicidad nuclear 
fotodesintegración де! núcleo 
fisica nuclear 


potentiel писКаие potencial nuckar 
énergie nuckaire; électricité prove- 

nant des centrales nuckarecs 
сепігаіе nuckaire 


зёпегаике nucléaire 


central nuclkeoekcirica 
gencrador nuclear 


reacción nuclear 
proyectil nuclear 
propiedades nucleares 


féacuon nuckaire 

projectile nuckaire 

propriétés du noyau, propriétés 
nuckaires (des matériaux) 


proton appartenant au noyau protón репепесетие al núcleo 


rayonnement nucléaire radiación nuclear 
rayon du noyau radio axl núcico 
réaction nuckaire reacción nuclear 


reactor nuclear 
reagrupación del поско 


pile atomique; réacteur nuckaire 
nouvel arrangement du noyau 


particule émise раг le noyau (en sens 
contraire du bombardement) 


répulsion nucléaire 

recherches nuckaires 

état de rotation du noyau 
emballement de la pile 

couche nuckaire 

structure du noyau en couches 


repulsión nuclear 
investigaciones nuckarcs 
estado de rotación де! معاعنه‎ 
catástrofe del reactor 

capa писїсаг 

estructura del nücleo en capas 


espin nuclear 

orientaciones del espin nuclear 
estabilidad nuckar 

estrella nuclear 

estructura nuclear 


spin nuckaire 

orientation des spins пискайс$ 

stabilité nuclésire 

étoile nucléaire 

structure nuckaire ; édifice nuckaire 

coefficient de température de ta 
réactivité 

transformation nuckaire 

transition nuciéaire 

nuckation; formation de noyaux 


reactividad 
transformación nuclear 
transición nuclear 


acide писЕщие ácido nuckico 
nuckogenėse nuckogénesis 
nucléon nucleon 


champ dû aux nuckons campo debido а los nicleones 


писќоргоёпе nuckoproteina 


auclear induction |N 178] 


inductor 
пНаттаБну 
ииегаспоп 


isobar 

ISONKT 

magnete геѕопапое 

magncion 

mass 

moment 

neutron 
particle, 


see also. 


periodicity 
photoelectric есы 
physics 


potential 
power 


power plant 
power reactor 


process 7 
projeciıte 
ргорегію+ 


proton 
radiatıon 

radius 

reaction 

reaction equation; see: 


nuclear 
пы еаг 
nuclear 


nuclear 
nuclear 
nuclear 
nuclear 
nuclear 
nuclear 
nuclear 
nuclear 


nucleon 


nuticar 
nuclear 
nuclear 


nuclear 
nuclear 


. nuclear 


nuclear 


. писіеаг 
. nuclear 
. nuclear 


nuclear 


. nuclear 


nuclear 
писк?. 


‚ nuclear 


reaction formula 


reactor 
rearrangement 
recoil (effect) 


repulsion 
research 
rotational stale 
runaway 

shell 

shell structure 


species; see: nuclide 
spin 

spin 2lignment 
stability 

star 

structure 

temperature coefficient 


ıransformation 
transitıon 


. писісапоп 


. nuclear 


nuclear 


. nuclear 


. nuclear 
. nuclear 
. nuclear 
. nuclear 
. nuclear 
. nuclear 


. nuclear 
. nuclear 
. nuclear 
. nuclear 
. nuclear 
. nuclear 
. nuclear 


. nuclear 


nuclear 


nucleic acid 
nucikogenesis 
nucleon; see also: nuclear par- 


ке 


пископ(к) feid 
nucleon number; see: nass num- 


ber 


nucleoprotein 
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samerical constant [М 236] 
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весе [N 229] 


ядро 
нуклад 

число частиц в единице объема 
число ядер в мишени на Ca 
число теоретических тарелок 


число единиц передачи 
числениая константа 


noyau; germe; cristal embryonnaire | núcieo (biol. y fis.) 


radioélément; сзрёсе nucléaire núclido 


número de partikulas por unidad 
de volumen 

número de núcleos del blanco por 
ст 


nombre бе particules раг ипиё de 
volume 

nombre бе noyaux de la cible par cm? 

nombre de plateaux théoriques número de placas teóricas 


nombre d'unités de transfert 
сопвіапіе numérique 


1 


and isotopic Inass 


(ЧТР) 


. nucleus : 
. оосібе 
. ouchidic таза; see: atomic mass 


. number density (of plasma) 
. number of target nuclei per сп 
. number of theoretical plaies 


. number of transfer unit (NTU) 
. numerical constant 


4.41 

эф. 

БАЛ‏ النكلينية 

الكثافة Ара‏ (للبلازم | 
عدد النوى الاهداف في سم" 


عدد الصفابح النظرية 


عدد وحدات ЗАЛ‏ 
ثابت عددي 


Кизиил Russe 
Ruso — По-русски 


силющениое Искажение 


число заполнения 
профессиональное облучение 


профессиональное облучение 
нечетно-четное ядро 
нечетное число 
нечетно-нечетное ядро 
омическое нагревание 


омическое сопротивление; ак- 
тивное сопротивление 


внлючение н выключение 


сервомсханизм включения м 
выключения 


прямоточное охлаждение 


одноразмерный 
одномерный газ 
одногрупповая модель 
односкоростный метод 
односкоростная модель 


воздушная ионизационная ка- 
мера 
открытый цикл 


эксплуатация в критическом 
режиме; работа в нритиче- 
ском режиме 


рабочее состолиие 


оперативные расходы 


эксплуатационная цепь; опера- 
тивиая цепь 


рабочее время 
рабочая мощность 


рабочая температура 


особенности эксплуатации; рә- 
бочие особенности 


оператор 
обратное иапрапление 
оптическая модель ядра 
оптический спектрометр 
оптический спектр 

оранжит 

орбита 

катушки перемещения орбиты 


орбитальный момент иоличе- 
ства движения 


« achatado »; 


ехроѕісібп profesional (a las radia- 
ciones); exposición ел el trabajo 


resistencia óħmica ; resistencia real 


a todo о nada; de parada y marcha 
servomecanismo de funcionamiento 


refrigeración de paso único; refri- 


unidimensional; de una sola va- 


gas estudiado en función de un solo 


método عن‎ slculo de un solo grupo; 
modelo de una velocidad, modelo 


cámara de ionización al aire libre 


funcionamiento en el punto critico; 
que funciona en el punto critico 


régimen de funcionamiento; condi- 


circuito de funcionamiento; circuito 


energia de funcionamiento; poten- 


0 


Spanish -- Espagnol 
Ера! — Нэ-испанскы 


French -- Françalı 
Framis — По-францижки 


distorsión de про 
dıstorsıén achatada 


número де ocupación 


déformation еп elupsolde aplati; 
aplatıssement 

nombre d'occupation (des niveaux) 

irradiation professionnelle; exposi- 
tion professionnelle (aux rayon- 
nements) 

irradiation professionnelle 

noyau impair-pair 

nombre impair 

noyau impair-impair 

chauffage par résistance 

résistance ohmique 


irradiación profesional 
núcko impar-par 

número impar 

núcleo impar-impar 
calefacción por resistencia 


par tout ou rien 

servomécanisme fonctionnant par 
tout ou rien 

réfrigération à passage unique; 
refroidissement par écoulement 
direct 

à une dimension; unidimensionnel; 
à une scule variable 

gaz (étudié par rapport) à un seul 

ire 

modèle à un seul groupe; théorie & 
un seul groupe 

méthode de саси! а un seul groupe; 
théorie monocinétique 

modèle monocinétique; тобёе de 
la théorie à un groupe 

chambre d'ionisation а air libre 


a todo o nada 


geración por corriente directa 


пабе 


parámetro 
modelo de un solo grupo 


teoria monocinética 


бе la teoría de un grupo 


circuit ouvert; cycle ouvert ciclo abierto; circuito abierto 


fonctionnant au point critique 


régime de fonctionnement 
ciones de funcionamienio 


coût d'exploitation gastos de explotación 

сисин de fonctionnement; boucle 
de fonctionnement 

période de fonctionnement 

puissance de fonctionnement; puis- 
sance de régime 

température de fonctionnement; 
température de régime 

caractéristiques du fonctionnement 


de explotación 
periodo de funcionamiento 


cia de funcionamiento 
temperatura de funcionamiento 


caracteristicas del funcionamicnto 


operador 

sentido contrario 

modelo óptico del núcleo 
especirómetro óptico 


opérateur 

sens opposé 

modèle optique du noyau 
spectromètre optique 


specire optique espectro óptico 
orangite orangita 
orbite бгЬна 


bobines de déplacement де l'orbite | bobinas de desplaza.niento orbital 


moment cinétique relatif au mou- | momento cinético orbital 
vement orbital; moment ciné- 


tique orbital 


82 


English — Anglais 
Ingle: -- [}о-амгАцйскы 


oblate dıstortıon 


. occupation number 
. occupational exposure 


. оссираиопа] irradiation 
. Odd-even nucleus 
. odd number 


odd-odd nucleus 


. ohmıc heating 
. ohmic resistance 


. “ on-off ” 
. on-off type of servo 


direct 
fow cooling; uniflow cooling 


. one-dimensional 
. one-dimensional] gas 


‚ one-group model 


one-velocity method 


. one velocity mode! 


ionization chamber; 
free-air ionization chamber 


. open circuit, open cycle 
. open pool reactor; see: swim- 


ming-pool-type reactor 


. operating at critical 


operating conditions 


. operating costs 
. operating loop 


. Operating period 
. Operating power 


. operalinc temperature 
. operational features 


. operator 

. opposite direction 

. optical model of the nucleus 
. optical spectrometer 

. Optical spectrum 

. orangıle 

. оби 

. orbit shift coils (of betatron) 
‚ orbstal angular momentum 


. onœ-through cooling; 


‚ open-air 


Arabe Asabe -nF 


عدد الانتعال 


и‏ ص المهمر 


КОККЕ; 
نواة قردية. راوجبة‎ 
عدد فردي‎ 

у‏ فردية - الردية 
от‏ اوم 
مقاومة اومية 

- نعم او لاه 


الية تحكمية تعمل سعم و لإا 


تبريد دو دارة gaha‏ جه 


و هيد мй‏ 

غاز بوسيط واحد 
نمود اج dga p‏ الزمرة 
طريقة المرعة الواحدة 
руы‏ السرعة الواحدة 
حجرة الاين المكشواقة 


ha gaha دارة‎ 


сл النشفيل‎ 


ظروف التشغيل 


ЖЕ * 


المشغل 

الاتجاه المماکس 
il gad рзуы‏ الضوني 
yra а‏ 

الطيف узай‏ 
اورائجيت 

лм 

وشائع الازاحة المدابية 
الاتدفاع الزاوي المداري 
العرم الحركي المدار بي 


overpower scram |О 83] 


83 


electrón orbital; eleciron planetario | орбитальный электрон; плане- 
тарный элентрон 

орбитальный момент; орбиталь- 
ный импульс 


орбитальная плоскость 
орбитальное квантовое число 


impulso orbital; cantidad бе movi- 
miento relativa al movimiento 
orbital 


plano de la órbita 
número cuántico secundario; nú- 
mero cuántico orbital 


électron satellite; électron planétaire 


moment relatif au mouvement orbi- 
tal; quantité de mouvement rela- 
tive au mouvement orbital; im- 
pulsion orbitale 

plan de l'orbite 

nombre quantique secondaire; nom- 
bre quantique orbital 


orbital electron [О 38] 


38. orbital electron; planetary clec- 
tron 


39. orbıtal moment 


orbital plane 
41. orbital quantum number 


orbital velocity vitesse orbitale velocidad orbital орбитальная скорость; ско-‏ .42 المرعة الصدايه 
рость даижения в орбите‏ 
ordered motion mouvement ordonné movimiento ordenado направленное движение‏ .43 | حركة موجهة 
ordinal number nombre ordinal número ordinal порядковое число‏ .44 عدد тр‏ 
ordinary wave onde ordinaire; onde fondamentale; | onda ordinaria; onda fundamental | обыкновенная волна‏ .45 | موجة дыш‏ 
onde simple |‏ 
оге minerai muneral; mena руда‏ .46 | خامة (رکار) 
оге-беагіпұ solution solution minéralisante solución miperalizante рудный раствор‏ .47 | محلول الخامة 
ore body masse de miperai masa de mineral рудное тело‏ .48 جسم الخامة 
оге concentrate minerai concentré concentrados de mineral концентрат руды‏ .49 | ركازة алал‏ 
н 50. оге concentration concentration du minerai concentración de minerales; enri- | обогащение руд; концентрация‏ الخامة 
quecimiento de minerales pya‏ 
ore deposit giie minéral; gisement de minerai | yacimiento de mineral рудног месторождение‏ .51 | مكس الخامة 
жам 32. ore dresaing préparation mécanique des minerais | preparación mecánica бе menas обогащение руд‏ العامة 
оге елї{гасїюп extraction du minerai extracción бе minerales выемка руды; экстракция руд‏ .53 استخلاص АЛАЛ‏ 
ore-forming fluid liquide mipéralisateur liquido mineralizador мннерализирующая жидкость‏ .54 السائل المعالج للخامة 
оге refining raffinage du minerai refinación de minerales рафинирование руды‏ .55 442 الخامة 
urganic-moderated reactor pile, réacteur à ralentiseeur отра- | гсасіог соп moderador orgánico реактор с органическим замед-‏ .56 مقاعل مهدا بمادة عصويه 
nique лителем‏ 
organic quenching gas gaz organique d'extinction gas orgánico de extinción органический гасящий газ; op-‏ .57 غاز عصوي o Alna‏ 
ганичесний газ гашения‏ 
р 58. onentation orientation orientación орментеровна; ориентация‏ . موجه 
ijya 59. orientar ‚па! овсШацоп oscillation d'orientation oscilación de orientación ориентациокное колебание‏ موجهة 
ЛАЛӘ | 60. originat fission fission initiale; fission primaire | fisión inicial; Быбо primaria исходное деление‏ اوني 
original particle; see: initial par-‏ .61 
ticle‏ 
osciliating absorber absorbeur oscillanı absorbedor oscilante осциллирующий поглотитель‏ .62 | ماص مهنر 
ág ga 63. oscillsting shock wave onde de choc oscillante onda де choque oscilante нолебательная ударная волна‏ الصدم المهترة 
Лх! 64. oscillation oscillation oscilación колебание; осцилляция‏ 
ө уе y) 65. osmium (Ов) osmium osmio осмий‏ 
osteogenic ostéogénique osteogénico остеогенный‏ .66 | عظمي المنئا 
osteosarcoma ostéosarcome osteosarcoma остеосаркома‏ .67 | غرن عظمي 
СЧ | 68. outbreeding exogamie еходатіа аутбридинг; энзогамия‏ خارجي 
outer boundary of the refiector | surface extérieure би гёбесїсиг superficie exterior del reflector зыешняя граняца отражателя‏ .69 | الحد الخارجي Sal‏ 
outer electron ékciron périphérique electrón externo; electrón periférico | внешний электрон; перифери-‏ .70 الكشرون منيطي 
ческий элентрон‏ 
ль | 71. outer офи orbite externe orbita exterior внешняя орбита‏ محيطي 
АМ» 72. outermost electronic shell &огсе électronique сара electrónica periférica внешния электронная оболочка‏ الالكترونات المحيطية 
outlet filter filtre de sortie filtro de salida выходный фильтр‏ .73 | مصكاة المخرج 
output puissance fournie; quantité fournie, | salida; potencia de salida выходная мощность; выходная‏ 74 | الاستطاعة للجاهزة . الفرح. المحصول 
бым; sortie энергия‏ 
output signal signal де sortie señal de salida выходный сигнәл‏ .75 | الاشارة الخارجة 
over-all coefficient of heat |coefficient global de transmission | coeficiente total de trapaso de calor | общий коэффициент теплопере-‏ .76 | المعامل الشامل ДЫМ‏ الحر ر 
transfer de chaleur дачи‏ 
over-all efficiency rendement giobal; efficacité totale | rendimiento global корие полезного дей-‏ .77 | المردود الكلي 
вия‏ 
мам 78. over-all enrichment рег stage |facieur d'enrichimemeni total par | enriquecimiento globai рог etapa | полное обогащение на ступень‏ انثلي Де Л‏ 
мыл ә Ан | 79. overdamped suramoni sobreamortiguado Hepes iN нередемфи-‏ 
рованны‏ 
ел | №0. оуетйих circuit circuit limiteur бе fux circuito бе sobreflujo цепь 43‏ ضايطة للندفق 
overlap region intervalle de recouvrement region de recubrimiento область перекрытия‏ .81 منطقة تداخل 
overmoderated вике réseau А слсёдєпї de гаюлийзеиг в: red so- | перезамедлениая решетка‏ .62 | شبيكة مقرطة аф‏ 
га‏ 
И | 83. overpower scram (of reactor) automatique pour зигрий- | Parada automática рог sobrepo- | перемощиое аварийное выклю-‏ الي لچموح المقاعل 


tencia; parada automata рог] чепие 


exceso de potencia 


84 oxygen |О 89] 


өтег-тоНаре [О 84] 


١ 
قرط التوتر‎ | 84. over-voltage | зопепзіоп sobretensión перенапряжение 
اكسد . ناکد‎ | 85. oxidation | oxydation охібасібп окисление 
لورة الاكمدة والارجاع‎ | 86. oxidation-reduction cycle cycle d'oxydoréduction ciclo de oxidación-reducción | цикл окисленин и восстанан- 
і  ливания 
iS حالة‎ | 87. oxidation state ке d'oxydation estado de oxidación состояние окисления 
غشاء اكسيدي‎ | 88. oxide skin pellicule d'oxyde pelicula de óxido окисная пленка 
اكسجين‎ 89. oxygen (О) | oxygène oxigeno кислород 


| 


Дит — Russe 


Ruso — &10-русски 


прокатка пакетами, цакстная 
прокатка 

малогабаритный подвижный 
реактор 


насадочная колонна 
плотность упаковки 


упаковочный аффект 
коэффициент упаковки 


кривая коэффициента упаковки 


сальниковая коробка 


конверсия пары (физич.); пре- 
вращение пары 

испусканые пар 

образование пары 

образование (электроннопози- 
тронной} пары 

парные решетки 

палладий 

панмиксия 

парабиоз 

парафин 

параллельный пучок падающих 
частиц 

параллельные коитуры 

параллельный поток; прямой 
ток 


счетчик с параллельными пла- 
стипамия 


парамагиитиое поглощение 
парамагииткое рассеяние 
парамагнитность 

параметр 

параметрическое пространство 
пара-орто превращение 


паразитное сечение 


заразитиая индуктивмость 
паразитмый захват нейтронов 
материнский изотоп 


материмский элемент, ысход- 
мый элемент 
материискоё ядро; исходное 


ядро 
материнский нунлид; материи- 
ский шзотоп 
воспромәводительный возраст 
четность 
эффект четности 
парсоисит 


диффереыциальное уравнение с 
частными производными 


laminación сп радоеісз 
reactor де potencia transportable 


columna сор rellenos 
densidad aparente 


effet de tassement; effet de cobésion | efecto де empaquetamiento 
. packing fraction; see also: mass | fraction de cohésion; énergie de | fracción de empaquetamiento 


courbe représentant la fraction de | curva de la fracción de empaque- 


tamiente 
casanilio de prensacstopa; posta- 
empaquodura 


aniquilación de un par; conversión 
de un par 

emisión de un par 
formación de pares 


. рай production production de paires producción de pares 

. paired lattices тбесаих conjugués reticulados complementarios 

. palladium (Pd) palladium paladio 
раплихја panmixic; unions au hasard panmixia; unión al azar 
parabiosis parabiose parabiosis 
paraffin paraffine parafina 

. parallel beam of incident par- jfaisceau parallèle de particules | haz paralelo de particulas incidentes 

ticles incidentes 
. parallel circuits circuits paralltles circuitos en paralelo 
. рага! fow écoulement paralièke _jcirculación paralela 


contador de placas paralelas 


paramagnetic absorption absorption paramagnétique absorción paramagnética 
paramagnetic scattering diffusion paramagnétique dispersión paramagnética 
parameter paramètre parámetro 
parameter space espace des paramètres espacio de los parimetros 
. para-ortho conversion conversion para-ortho conversión para-orto 
. parasitic capture (of neutrons); 
see: capture 
. parasitic cross-section section efficace (relative 4 une réac- | sección eficaz parásita 
tion) parasite 


capture parasite без neutrons captura parásita de neutrones 


ascendiente; núcico precursor 


. pareot clement élément ascendant; ékment rrécur- | madre elemento 
seur 

. parent писфесиз ascendant; noyau précurseur núcko madre 

. parent nuclide précurseur nùdido precursor 

. parental age Age (moyen) de procréation edad (media) de procreación 
parity parité paridad 

‚ parity effect «бе! dû à la parité efecto de paridad 
panonsite parsonsite panonsita 


équation aux dérivées partielles | ecuación en derivadas parciales 


French — Français 
Francis — По-францужки 


English — Anglais 
وهايلا‎ — Поамалыйски 


шпипаве de tôles empilbes 


nuckaire transportable;‏ عمو وخمعع 
pile APPR‏ 
packed tower | colonne à garnissage‏ 
masse spécifique apparente; densité‏ 
gpavimėtrique‏ 


liaison рег nuckor; liaison 


packing fraction curve 
cohésion 
. packing gland ргове-момре 
packing юм mass correction ; | 
эсе: mass 
pair conversion annihilation; dématérialisa ion; 


conversion d'une paire 
émission d'une paire 


pair formation création d'une paire 


compteur 4 plaquea paralitles 


parallel plate counier 


ascendant; précurseur 


. pack rollıng 
. package power гемлог 


. packed column; 
. pecking density 


. packing cfect 


. pair emission 


. parasitic осшгоп capture 
. parent (pareot isotope) 


в 


SBS 


Aratz Araba - عر بي‎ 


оо Т الالو‎ пла 
مقاعل طافة تقال‎ 


ہر ج ана‏ 
كثافة ЧЫЗ. пал‏ الطاهرة 

мал D paha 

тел >» у نقص الكتلة‎ 


вА ميجير‎ о МАЛ АСКЛ ей, ым» 
سدادة ضاغطة . مسبكه‎ 

„э „ді 

лй‏ وجي 

تولد الروچي 

تنما ج ил‏ 

شيكة متزاوجة 

"эч 

تجماع عرضي 

{ов Ае) التصافية‎ 


بارافين 
Аф ра Ал уь‏ من الجسيمت الواردة 


Aah уе دارات‎ 
уе انسیاب‎ 


عداد في صفائح ag sa‏ 


امتصاص مو افق المفقطة ( بار امصطيمي | 
تير موافق المضطه 

المخنطيسية الموافقة 

وسيط 

فضاء انو سطاء 

تحول ШАШ‏ . تجاوري ЛМ‏ 
اسر لا اتشطاري 


Aib Jad مقطع‎ 


period of collective oscillation [Р 85] 


парцнальная волна 
частица 
ускоритель частиц 


кулоновсное вза имодействые 
частиц 


плотность частиц; 
ции частиц 


диффузин частиц 
дрейф частицы 
энергия частицы 
масса частицы 


концентра- 


энергия покон частыцы 
траектория частицы 
скорость частицы 
гранулометрия 
макрочастицы 

ноэффициент распределения 
распределение эпергии 


прохождение нейтронов 
сквозь вещество 


длина пробега 


максимум; вершина; пик; 
гребень 

максимальное значение тома; 
максимальная сила тока; 
пиковый ток 


пиковая станцкя 


пиковая полоска 

пегматит 

шарик; таблетка 

проникновение, проница- 
емость; проникамме; феноти- 
пическое проявление 

проникающий компомемт 

проникающая способность 

проникающее излучение 


проникающий ливень 
пробивиой потенциал 
вероятность проницаемости 
пенетрометр 
пентапломдность 
пептизация 

процеитная глубимная доза 
процеыт потери 


выщелачивание черев ебсорби- 
рующий слой 

идеальный проводник; совер- 
шехный проводмик 


рабочая характеристика; ха- 
рактеристике риботы; харак. 
теристика промеводительно- 
сти 

период полурвспода 


измеритель пернода 


период коллективного колебао: 
иин 


onda parcial 
particula 
ассісгабог бе particulas 


interacción coulombiana de par- 
ticulas 


densidad de (las) particulas 


difusión de las particulas 
deriva de una particula 
energia de una particula 
masa عل‎ una particula 


energia en repozo de una particula 
trayectoria de una particula 


coeficiente de repartición 

repartición de la energia 

paso de los neutrones a través de 
la materia 


longitud de 1а trayectoria; longitud 
de recorrido 
pico; máximo 


corriente máxima; intensidad de 
cresta 


œntral para carga de pico (de 


punta) 
detector de inversión de (азе 


caracteristicas (técnicas) de funcio- 
namiento 


periodo; vida mitad 


medidor de periodo 
período de oscilación colectiva 


onde partielle 

particule; corpuscule 

accélérateur de particules; acceléra- 
teur de corpuscules 

action coulombienne entre parti- 
cules 


densité des particules 


diffusion des partıcules 

dérive d'une particule 

énergie d'une particule 

masse d'une particule; masse d'un 
со 


énergie аи repos d'une particule 
trajectoire d'une particule 


partage de l'énergie 
pamage des neutrons à uavers la 
matière 


longueur de trajectoire; parcours 

pic; sommet; crête; pointe; maxi- 
mum 

courani maximum; courant crête 

centrale de pointe 

bande écrêteuse 

pegmatite 


раме 
рёпигапое 


сотроваме pénétrante 

pouvoir de pénétration 

radiation pénétrante; rayonnement 
pénétrant 


caractéristique (technique) de fonc- 
tionnemem 


période 
périodemėtre 


pertial wave [Р 42] 


. parual wave (subwave) 


. particle 
. рагисіе accelegator 


. panicle Coulomb interaction 


. panicle density 


. рапісіе dıflusıon 
. рагосіе drift 

. panicle energy 

. panicle mass 


. рагосе pressure ; see: gas-kinetic 


pressure 


. panicle rest energy 
. particle trajectory 

. рагисіе velocity 

. particulate size distribution 
. Particulates 

. partition coefficient 
. partition of energy 
. passage of neutrons through 


matter 


. path length | 
. peak 


. peak сштеп! 


. peak-io-d plant 


. peaker ипр 
. Pegmatite 

. pellet 

. penetrance 


. penetrating component 
. penetrating power 
. penetrating radiation 


. penetrating shower 

. penetration potential 

. penetration probability 
. penetrometer 

. pentaploidy 

. peptization 

. percentage depth dose 
. percentage юм 


. percolation leaching 
. perfect conductor 


. perfect gas; see: ideal gas 
. performance characteristics) 


. period (of a radioactive element); 


see alise: Һе 


. period meter 


period of collective oscillation | période de vibration collective 
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бәй‏ متو غل 


عمرة متو АШ‏ 

كمون التوغل 

احتمال التوغل 

مفياس التو Ж‏ 

خماسية المجموعات الصيغية ghab‏ الصيفة الصم 
التهضوم 

الاستخلاص بالحل والترشهع 

ناقل كالمل 


Уч № 
الإراء‎ „айча . الاداء‎ Agaa 


دور , أجل ( عمر ) النصف 


مقياس الدور 
دور الاهتزاز الجماعي 


photoelectric efficiency [Р 134] 


87 


period of decay [Р 86] 


оермод распада 


периодическое колебание 

периодыческая таблица 

периодичность 

надкостница, периост 

периферическая обльсть 

перистаз 

перытектический 

окончательное удаление (отхо- 
дов} 

оковчательное хранение 


магнитная проницаемость 


допустимый; безопасный 
допустимая доза 
допустимое облучение 


допустимая еженедельная дова 
удельная проводимость 


личная доза 

дозиметрия для личного соста- 
ва; мндивидуальная д0ә8- 
метрия 

возмущение 

теория возмущения 

стоимость единицы энергим 


фантом 

фаза 

фазовое группирование; фазо- 
вое варьирование 

фазовая диаграмма 

фазовый интеграл 

отставание по фазе 


сдвиг фазы 

фазорегулятор; автотрамсфор- 
матор для сдвига фазы 

фазовое пространство 

превращение фазы 

фазовый переход 


фазовая скорость 


фазотрои 
фенокопия 

фоном 
фосфоресценция 
фосфор 
фосфуранилит 
фотокатод 
фотодейтрон 
фоторасщепление 


порог фоторасщепления 
фотоелектрическая абсорбция 


фотоояектрический эффект 


periodo de desintegración 


oscilación periódica 
tabla periódica 
periodicidad 

periostio 

zona periférica 
ретіз‹аціз 

peritéctico 

eliminación permanente 


almacenamiento permanente 
даа 
permisible; admisible 
dosis permisible 
exposición permisible 
permitividad; constante dieléctrica 


dosis individual 
monitoraje del personal 


репифасюп 

teoria de las perturbaciones 

costo de la unidad de energia ; costo 
unitario de la cnergia 

fantasma 

fase 

agrupamiento en fase 


Фазтата de las fascs 
integral de fase 
retardo de fase 


беѓазаје 
unidad defasedora 


espacio de las fases 
transformación alotrópica 
transición de fasc 


velocidad de fase 


fasotrón 
fenocopia 
fonón 
fosforescencia 
fósforo 
fosfuranilita 
fotocátodo 
fotodeuterón 


fotodesintegración 

umbral de fotodisociación 
absorción fotoeléctr lca 
efecto fotoéblectrico 


période de désintégration 


oscillation périodique 

table périodique 

périodicité 

périoste 

région périphérique 

péristase; milieu 

péritectique 

élimination définitive; évacuation 
définitive 

permanent; constitution 

de dépôts permanents 

perméabilité 


dose hebdomadaire admissible 
permittivité, constante diélectrique 


dose individuclie 
surveillance du personnel 


perturbation 

théorie des perturbations 

coût de l'unité d'énergie; сой! du 
kilowattheure 

fantôme 

phase 

groupement en phase 


diagramme des phases 

intégraie de phase 

différence de phase; retard de phase; 
dtphasage 

déphasage; dérive de phase 

boitier дёрһазсиг 

extension en phase; espace de phase 


transformation allotropique 
changement de phase; transition de 
phase 


vitesse бе changement de phase 


. perıod of decay 
. period range; see: instrument 


range 


‚ perıodxc озсМамоп 
. periodic table 

. periodicity 

. periosieum 

. perıpheral region 

. penstasis 

. peritectic 

. permanent disposal (of wastes) 


. permissible weekly dose 
. permittivity; see ойо: dielectric 


constant 


. personal dose 
‚ personne] monitoring 


. perturbation 

. perturbation (ћоогу 
. per-unit-energy сов: 
. phan.um 


. phase 
. phase bunching 


шш 
مجال المقياس‎ 


دور 


Фон м 

الجدول الدور ي 
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السمحاق 

منطقة الحافة 

بينة . وسط 

اتصهار لا تطابقي 
طرح نهاني ГРА)‏ 
نفونية 


е p lye . مقيول‎ 
جرعة مامونة‎ 

تشفيع مأموں 

جرعة An jala А ра)‏ 
السماحية . الثايئة العازلية 
الجرعة الشخصية 

ái pa‏ العاملين 


اضطراب 


عتبة ма‏ بالفوتون 

الامتصاص الغو توكهر بي 
المفعول Умри‏ 

مردود فوئوكهربائي . نتاج كمومي 


pinch confisement [Р 18: 


порог фотоэффекта 
фотоэлектрон 
фотоэмульсия 


фотоделение 

порог фотоделения 
фотографическая плотность 
фотографическая эмульсия 
фотографический след 


фотононизация 


фотомезон 


фотоумножительная трубка 
фотопик 
фотон 


поглощение фотонов; фотоннс 
поглощение 


метод разносты фотонов 


испускакие фотонов; фотонис 
мспускание 


энергия фотона 

спин фотона 
фотонейтрон 
фотоядерный эффект 
фотоядерная реакция 
фоторождение 


фотопротон 

цикл фотосинтеза 
физическая проба рулы 
физические размеры 
физическая дозиметрия 


физическое измерение 
физическое свойство 
физыческий индикатор 


физическая единица 

физическме действыя нейтро 
нов 

фотогормонное повреждение 

протравка 

измерительная катушка 


пильбарит 


реактор 
разработка котла 


осциллятор реактора 
период реактора 


отравление реактора; отравзе 
ине атомного котла 


опытная установка 


umbral fotoekctnco 
foroelectrón 
fotoemulsión 


fotofisién 

umbral de fotofisión 
densidad fotográfica 

emulsión fotográfica 

imagen fotográfica 


fotoionizacién 


folomesén 


tubo fotomukiplicador 
pico fotoekctrico; fotopico 
fotón 


absorción fotónica; absorción de 
fotones 


método de diferencia de fotones 


emisión fotónica; emisión de foto- 
nes 

energia fotónica 

espín del fotón 

{оіопешибп 

efecto fotonuclear 

reacción fotonuclear 

fotoproducción 


fotoprotón 

ciclo fotosintético 

ensayo fisico 

dimensiones fisicas 

dosimetria fisica 

medición 

propiedad fisica 

trazador fisico 

unidad fisica 

efectos fisiológicos de los neutrones 

alteración fitohormonal 

decapaje 

bobina de captación; bobina explo- 
radora 

pilbarita 

reactor; pila 

funcionamiento де un reactor 


oscilador de ра 
periodo del res лот 
envenenamiento del reactor 


planta piloto 


estricción; estrechamiento; соп-|пимч; отшнурование 
tracción 


confinamiento por estricción; con- | удержание (плазмы) пиичом 
K hami Я 


to рог to; 
confinamiento рог contracción 


seuil photoélecirique 

phototlectron 

photoétmulsion; émulsion sous 
l'effet des photons 

phorofission ; fission par les photons 

seuil de photofission 

densité du cliché photographique 

émulsion photographique 

image photographique 


photoionisation ; ionisation раг les 
photons 
photoméson 


photomultiplicateur 
pic photoélectrique 
photon 


absorption photonique; absorption 
de photons 
méthode de différence des photons 


émission photonique 


énergie photonique 

spin du photon 

photoneutron 

effet рыоюписКаие 

réaction photonuckaire 

photoċmission; création, formation 
sous l'effet des photons 

photoproton 

cycle de la photosynthèse 

essai (de minéral) physique 

dimensions physiques 

dosimétrie physique 


mesure physique 

propriété physique 

indicateur physique; traceur phy- 
sique 

unité physique 

effets physiologiques des neutrons 


trouble phytohormonal 

décapage 

cadre explorateur; circuit ехрюга- 
teur; bobine exploratrice 

pilbarite 

pile 

wtilization d'une pile; fonctionne- 
ment d'une pile; exploitation 
d'une pile 

oscillateur de pile 

période de la pile 

empoisonnement de la pile 


installation pilote 
striction; pincement; resserrement 


. pinch confinement (of a plasma) | confinement par striction; délimita- 
i : limitat 


tion par striction; 
par pincement 


photoelectric threshold 
photoelectron 
photoemulsion 


photofission 


. photofission threshold 
. photographic density 

. photographic emulsion 
. photographic image 

. photographic trace ; see: photo- 


graphic image 


. photoionization 


. photomeson 
. photomultiplier counter; 


scintillation counter 


. photomultiplier tube 
. photo-peak 
. photon 


. photon absorption 
. photon difference method 
. photon emission 


. photon energy 

„ photon spin 

. photgneuwon 

. photonuclear effect 

. photonuclear ieaction 
. photoproduction 


. photoproton 

. photosynthetic cycle 
. physical assay 

. physical dimensions 
. physical dosimetry 

. physical mass unit; see: atomic 


mass unit 


. physical measurement 
. physical propery 

. physical racer 

. physical unit 

. physiological effects of neutrons 
. phytohormone damage 

. pickup loop (pickup coil) 
. pilbarite 

. pile; see айо: reactor 

. pile operation 


. pile oscillator 

. pile period 

. pile poisoning 

. pilot plant 

. pinch (striction) 


photoelectric threshold [Р 135] 


Ара]‏ الفوتو تهر بامية 
к‏ الكترون 
مستحلب فوتوس 


انشطار بالقوتون 
عتبة اتشطار بالفونون 
الكثافة الفوتغرافية 
المستجلم. الفوتغرافي 
الصورة الفوتغرافية 


AEAN التاين‎ 


الميزون الفوتوني 
عداد وميضي 


مضاعف الكثر وني . فوتوني 
دورة فوتوكهربائية 
فوتون 


امتصاص فوتوني 
طبيقة فرق الفوتونات 
اصدار فوتوني 


طافة فوتونية 

نترون فوتوني 
المفعول الفوتو نووي 
تفاعل فوتو نووي 
توليد بالفونونات 


پروتون فوتوني 

دورة الاصطناع الفوتونية 
اختبار ( الفلز ) VAGA‏ 
الأبعاد المادية 

المعايرة المادية 


piach current [Р 182] 89 platelet [Р 225] 
182. pinch current courant de striction; courant de | corriente de contracción; corriente | ток отшнурованин ; ток по шну- 
pincement de езїгїссїбл ру разряда; TOK пинча 
183. pinch discharge décharge sans striction descarga con estricción; descarga | разряд типа пинч 
con сопігассібп 
184. pinch u.stabihty instabilité de la striction inestabilidad del efecto de estricción | неустойчинасть плазменного 
шнура 


185. pinch magnet field champ magnétique de striction campo magnético de еѕігіссібп магнитное поле пинча; магнит- 
ное поле сжатия; магнитное 
поле самостягивания 

186. pinched gas gaz sous striction gas contraido; gas сопзием4о сжатый газ 

187. pinched ваз dıscharge décharge dans ип gaz sous striction | descarga de gas contraido разряд сжатого газа 

188. рюп pion; méson рі pion; mesén pi пион 

189. рюп nucleon scatlering diffusion des mésons рі par Jes | dispersión de mesones рі рог los | рассеяние пи-мезоноп на HYK- 

nuckons nucleones лонах 

190. pipe crique; retassure bolsa de contracción; sopladura | усадочнан раковина 

191. pitchblende pechbiende pechblenda уранинит; урановая смоляная 
обманка 

192. риипине pittinite pitinita питтипит 

193. planchet flau; rondelle; disque ріапсћеіз диск 

194. plane (vector) field champ plan campo vectorial plano плоское поле 

195. plane source (of neutrons) source plane; émetteur plan fuente plana плоский источник 

196. plane wave onde plane сода plana плоская волиа 

197. planetary electron; see: orbital 

electron 

198. plasma plasma plasma плазма 

199 plasma соштп (plasma filament) | colonne бе plasma ; colonne plasma- | соштла de plasma плазменный столб; плазменный 

tique шнур 

200. plasma current courant du plasma; courant plasma- | corriente de plasma плазменный ток 

tique 
201. plasma cylinder couche cylindrique du plasma; capr*ilindrica de plasma цилиндрич ский слой плазмы 


. couche cylindrique plasmatique ` 
202. plasma density (density ^f par- | densité de particules du plasma | densidad de las particulas de un | плотность частиц в плазме 


ticles ın а plasma) plasma; densidad del plasma 
203. plasma drift dérive du plasma deriva del plasma плазменный дрейф; дрейф плаз- 
мы 
204. plasma дупаткз dynamique des plasmas dinámica del plasma динамика плазмы 
205. plasma electron électron du plasma electrén del plasma плазменный электрон 
206. plasma filament filament de plasma; filament plas- | filamento de plasma плазменный шиур 
matique 
207. plasma frequency fréquence du plasma frecuencia del pasma плазменная частота 
208. plasma layer couche du plasma; couche plasma- | capa del plasma слой плазмы; плазменный слой 
tique 
209. plasma neutron radiation rayonnement neutronique du plasma | radiación neutrónica del plasma  |нейтронное излучение плазмы 
210. plasma oscillation(s) oscillation du plasma oscillación бе! plasma плазменное колебание 
211. plasma physics physique du plasma; plasmatique |Йзка del plasma ме ллазмы; плазменная 
anka 
212. plasma pressure (kinetic pressure | pression du plasma presión del plasma давление плалмы; плазменное 
of plasma) давление 
213. plasma radiation rayonnement du plasma radiación del plasma плазменная раднация; излуче- 
ние плаамы 
214. plasma state état du plasma; état plasmatique jestado del plasma плазменное состояние 
215. plaamagene plasmagène plasmagene плазмаген 
216. plasmoid plasmoide plasmoide плаамонд 
217. plasmon ріазтоп ріазтфп плаамон 
218. plasmon energy (amount needed | énergie d'excitation du plasmon energla de excitación del р]азтбп {энергия возбуждения плазмо- 
for excitation of plasmon) на; плааменная энергня 
219. plate column colonne & plateaux columna de platillos тарельчатая колонна 
220. plate efficiency factor coefficient de rendement d'un pla- [соебсеще de rendimiento de ип] коэффициент полезного дей- 
teau platillo ствин тарелки 
221. plate spacing écartement des plaques; écartement j distancia entre placas шаг плит 
des plateaux 
222. plate tower; see: plate column 
223. plateau (in curve of counter) Î palier plateau плато 
224. plateau characteristic casactéristique du palier aracteristica del plateau характеристика плато 


225. platelet plaquette; thrombocyte trombocito тромбоцит 
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اهتزازات البلار ما 

فيزياء البلازما 

ضغط البلاز ما | الحركي ) 

اشهاع الهلاز ما 


حالة الهلازها 
مولد البلازها 
بلاز مونيد 
بلازمون 

طافة اثارة البلازما 


عمود ذو б‏ 
Jalas‏ مردود الصفيحهة 


المساقة بين صفيحتين 


positive rays (Р 273 


подсчет тромбоцитов 


платина 


; | нагнетательная камера 


плеохроическое кольцо 
плоидия, пломдность 
график; чертеж 


плюмбониобит 
многократное рассеяние 


плутоний 


реактор для получения плу- 
TOHEA 

плутонвевый реактор; реактор 
с плутоынем 

карманная монызационная KA- 
мера 

карманный дозиметр 

нарманный регистратор; кар- 
манный монитор 

точечная счетная трубка 


острайный детектор 
точечная решетка 
точечная мутация 
точечная частица 
точечвый рассетватель 
точечная особенность 
точечный блок 
точечный источник 
пдовитый газ 


цикл отравления 
отравляющее действие 
полярный вектор 
полиривусмость 


поляризация 
полюсный зазор 
полоний 
поликраз 
полицитемия 


полмонергетический 

полиэнергетическое нейтроннов 
излучение 

многоядерный лейкоцит 

полиплоидность, полиплоидия 

пористое пространство 

пористая перегородка 

пористый реантор 

указатель поаиции; указатель 
положения 


положительный варид 
положительный градиент поля 
пучек положительных ионов 


колебание положительно заря- 
женных монов 


каналовые лучи 


contador рага la medición бе la 
radiactividad en un punto 

detector puntual 

red puntual 

mutación puntual 

particula puniusl 

difusor puntual 

зіпршагійгл puntual 

pieza asimilada a un punto 

fuente puntual 


gas venenoso 


ciclo de envenenamiento 
efecto tóxico 

vector polar 
polarizabilidad 


polarización 

entrehierro 

polonio 

policrasa 

policitemia 

polienergético 

leucocito polimorfonuclear 
poliploidia 

espacio poroso 

barrera porosa 


гевсіог poroso 
indicador de розісібп 


carga positiva 

gradiente de campo positivo 

haz de iones positivos 

oscilaciones de los iones positivos 


rayos positivos 


numération des plaqueites; numé- 
ration thrombocytaire 

platine 

chambre d'alimentation; réservoir 
d'admission; dôme de prise de 
vapeur 

auréole pléochroique 

ploldie 

représentation graphique; report 
des pointes 

plumboniobite 


plutonium 


pile plutonigène 
pile à plutonium 
chambre d'ionisation de poche 


dosimètre de poche; stylo-dosimètre 
compteur de poche 


compteur pour mesure de ها‎ radio- 
activité en un point 

détecteur ponctuel 

réscau ponctuel 

mutation ponctuelle 

particule ponctuelle 

diffuseur ponctuel 

singularité ропсшеце 

parcelle assimilable à un point 

source ponctuelle 

gaz toxique; poison de fission ga- 
zeux 


cycle d'empoisonnement 

effei toxique; empoisonnement 

vecicur polaire 

aptitude à la polarisation, pola- 
risabilité 

polarisation 

entrefer 

polonium 

polycrase 

po لو‎ polyglobulie esen- 
tiel 


polyénergétique 

rayonnement neutronigue polyéner- 
tique 

leucocyte poly-nucléaire 

polyploldie 

espace interstitiel 

barrière poreuse 

réacteur poreux 

indicateur de position 

charye positive 

gradient du champ positif 

faisceau d'ions positifs 

oscillation(s} des ions positifs 


rayons positifs 


platelet couat [Р 226] 


. platelet count 


. platinum (Рі) 
. plenum chamber 


. pieochroic halo 
. ploidy 
‚рю 


. plumboniobite 

. plural scattering 

. plutonium (Pu) 

. plutonium fission : see: fission 


of plutonium 


. plutonium producing reacior 
. plutonium reactor 


. pocket ionizauon chamber 


pocket meter 


. point counter tube 


. point detector 
. point lattice 

. рош! mutation 
. point particle 

. point scatterer 

. point singularity 
. point slug 

. point source 

. poison gas 


. poisoning of reactor ; see: pile 


poisoning 


. poisoning cycle 
. poisonous effect 
. polar vector 

. polarıaabılity 


. polarization 

. pole gap 

. ро!отшп (Po) 

. ро}усгазе (роіусгаѕие) 
. polycythemia 


. polyenergetic 
. polyenergetic neutron radiation 


. роупюгрнопискаг leucocyte 
. polyploidy 

. pore space 

. porous barrier 

. porous геасіог 

. position indicator 


‚ positıve charge 

. positive field gradient 

. positive ion beam 

‚ positive-ion oscillation(s) 


‚ positive rays 


239. 
. pocket monitor 


مقاعل مولد بنوتونيوم Б.з!‏ 
مفاعل بالبلوتونيرم 
حجرة تاين للجيب 


مجراع ظمي 
عداد للجيب 


АБ. الاشعاع في‎ лм 


كاشف نقطي 
طفرة نقطية 
جسیم аі‏ 
= نقطي 
قسيم نقطي 
м‏ نفطي 
№ سسام 


لورة التسعم 

تأثهر سمي 

شعاع فطبي . متجهة قطبية 
استقطابية 

Чака 

فجوة بين قطبين 

зн 

بوليكراز 

بوليسيتيميا. احمرار ӘЛ‏ . كثرة الحمر 


متعدد الطاقات 
اشعاع نتروبي متعدد الطاقات 


كرية بيضاء متعدة النوى 

تعدد المجموعات الصيفية . تعدد الصيغية 
قضاء مسامي 

حاجز مسامي 

مفاعل مسامي 

مؤشر الموضع . مشعر الموضع 

شحنة موجبة 

تدرج الحقل الموجب 

حزمة أيونات موجبة 

اهتزاز الايونات الموجبة 


أشعة موجبة 


power supply |Р 318] 


положительное 
ядро 
позитрон 


Заряженное 
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nûcleo de carga positiva 


positron 


desintegración соп emisión de posi- | позитронный распад 


испускание повитронов 
испускатель позптронов 
повитроний 

калий 

половая способность 
потенциальный барьер 


потенциальная кривая 
разность потенциалов 
потенциальная энергия 
потекциальное поле 
импульс напряжения 
потенциальное рассеяние 
потенциальная яма 
порошковая руда 
порошковая рентгенограмма 


снловой бридер; энергетиче- 
ский реактор-размножитель 
энергетический  peakTop-pa3- 
множитель 


установленная мощиость 

цепная реакция для проиавод: 
ства энергии 

силовой цикл 

смловой коэффициент 


коэффициент мощности отрица- 
тельной реактивности 


силовой регулирующий стер- 
жень 


плотность мощностн 

дрейф мощности 

скачок мощности; скачнообра»- 
ное приращение мощности 


уровень мощности 


канал управления уровня мощ- 
ности 


разрешающая способность 


выход энергин; зыход мощно- 
стщ; отдаваемая мощность 


энергыческий резнтор; вторич- 
ный реактор 

силовая установка 

силовой интервал 


номиналькая мощность 


энергетический реактор; сило- 
вой реактор 


рекуперация энергим 
потребная мощность 
источнкн мощности 


снабжение энергией; силовое 
пктание 


trones 


emisión de positrones 
emisor de positrones 
positronio 

potazio 

potencia 

barrera de potencial 


curva de potencial 

diferencia “+ potencial 

energia potencial 

campo de potencial 

impulso de tensión 

dispersión potencial 

pozo de potencial 

mineral en polvo; mena er polvo 


diagrama de un polvo a los 
rayos X 


reactor عل‎ potencia reproductor 
reactor de potencia reproductor 


potencia instalada 

reacción en cadena para producción 
de energia 

circuito عل‎ alimentación ekctrica 

coeficiente de potencia 

coeficiente de potencia de reactivi- 
dad negativa 

barra de control de la potencia 


potencia especifica 
deriva de is potencia 
salto brusco en la potencia 


nivel de energia; valor de la energia 
canal de medida de la potencia 


poder resolutivo 


rendimiento de energia; cantidad 
de electricidad producida 


reactor de potencia 


central сКсика 


1. intervalo (de los valores) de 
potencia; 2. intervalo de marcha 
по! 


potencia nominal 


generador nuckar; reactor genera- 
dor de energia 


recuperación de energia 

potencia necesaria 

fuente de cnergin 

alimentación бс energia; suministro 


de energik 


DOyau à charge positive 


positon 
désintégration В+; désintégration 
avec émission de positons 


émission de positons 
émetteur de positons 
positonium 
potassium 

puissance 

barrière de potentiel 


courbe de potentiel 

différence бе роет 

énergie potentielle 

champ de potentiel 

impulsion de tension 

dispersion potentielle 

puits de potentiel 

minerai pulvérulent 

diagramme d'une poudre aux 
rayons X 


pile surrégénératrice productrice 
d'énergie (voir breeder) 

pile surrégénératrice productrice 
d'énergie (voir breder) 

puissance instalke 

téaciion en chaine génératrice 
d'énergie 

circuit d'alimentation électrique 

coefficient de puissance 

cocfficient de puissance d'antiréac- 
livitė 

barre de commande par la puissance 

puissance spécifique 

dérivo de puissance 

saute de puissance 


niveau d'énergie; valeur de l'énergie 
canal de mesure de is puissance 


pouvoir de résolution; pouvoir sé- 
parateur 


rendement d'énergie; quantité 
d'électricité produite; г іззагсе 
débitée 

pile génératrice d'énergie 


centrale électrique 

1. intervalie (des valeurs) de puis- 
sance; 2. імегуаШе de marche 
normale 

puissance nominale 

génératrice писКаше; génératrice 
atomique 

récupération d'énergie 

besoins en énergie 

source d'énergie 

| alimentation électrique 

i 


positively charged nucleus 


positron 
positron decay 


. positron disintegration; see: dis- 


integration with emission of 
positrons 


. positron emission 
. positron emitter 
. positronium 

. роазашт (К) 


potency 


. potential baı er 

. potential box; see: potential well 
. potential curve 

. potential differenoe 

. potential energy 

. potential field 

. potential pvise 

. potential scattering 

. potential well 


powder ore 


‚ powder pattern 


power Барсе; see: energy bal- 
апсе 


. power breeder 


power breeder reactor 


power pacity 
powcr chain reaction 


. power сисин 


power coefficient 
power coefficient of negative 
reactivity 


. power control rod 
. power density 
. power drift 


. power excursion 


‚ power level 
. power-level channel 


. power of resolution 


output 
pile 
plant 
range 


rating 


recovery 
requirements 


power 


. power 


. power 


‚ power 
. power 


. power 
. power reactor 


. power 
. power source 
. power supply 


positively charged wucieus [Р 274 


274. 


275. 
276. 
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ЕЕ 


اصدار sorin‏ 
مصدر 2219 
وز تروتیوه 
بوتاصيوم 

قدرة . امتطاعة 
sr »>‏ 


„мя‏ الکموں 

со فرق‎ 

طاقة كاممة 

حقل كمون 

سيصة كمون isj‏ 

تبغر كموي 

يمر كمونية 

$2 28, 

"гез بالاشقة‎ | ума уу 


مفاعل طقه ووه 

э» АЙ» مف عل‎ 

الاسنط عة الموظفة 

تفاعل منسلسل يننج الطاقة 

دارة تعدية كهربائية 

معامل الامتطاعة 

مهامل الاسمطاعة Арл АЛАШ‏ 
فصوب АА‏ بالاسطاعة 

apapa الاستطاعة . انط عه‎ аш 
جنوج الاستطاعة‎ 

М‏ الاسنطاعة 

سوية الاستطاعة 

И‏ قياس الاستطاعة 

Jai مقدرة‎ 


الاستطاعة المسهوبة . الاستطاعة aara)‏ 


مفاعل 4 


محطة كهربانية 
ль‏ الامتطاعة 


الاستطاعة الاسمية 
مفاعل طاقة 
лл‏ الطاقة 
الاسنياجات «Ал‏ 
apis‏ طاقة 
تغذية بالكهرباء 


product nucleus [Р 366] 


transmission | traspaso de energia, transmisión de | перенос тепла, передача мощ- 


HOCTH 


празеодим 
предварительный усилитель 
осаждение с носителем 
предшествеяник 


преждевременная детонация 
| преимущественный поток 


предцочитатель:зя ориентация 


прелнарительно образованный 
осадок 

«беременный» раствор 

отжатая окись 


равкость давления 
уравнитель давления 


равновесие далпления 
градиент давлении 


вапор (воды; 
импульс давления 
спуск давления 


сосуд высоного давления 


волна давленин 
напорный корпус 


вода под давлением 


реактор, охлаждаемый водой 
под давлением 


предварительно папряженный 
бетон 


первичные космические лучи 


первичный теплообменник 
первичный ион 
первичиая ионизацил 


основной реактор; 
котел 


первичный протон 
первичная радиация 


основной 


первичная удельная ионизация 
главное квантопое число 
прнорит 

вероятность 

тон вероятности 
плотпость вероятности 
вероятность распада 
вероятность реакции 
вероятное значение 
зонд; пробник 
разработка процессов 


рабочий газ 


реактор для производства тет- 
нологического тепла 


обработка 


полученное ядро; образовав: 
шеесн ядро 


energla; transporte de energia 
сіёсігіса 
ргазеодитио 
pream plificador 
precipitación con portador 
precursor 
predetonación 
corriente preferente 


orientación preferente 


precipitado portador; precipitado 
preformado 


solución madre 

comprımido de óxido; óxido pren- 
sadn 

diferencia de presión 


corrector de presión; 
de presión 


equilibrio de presión 
gradiente de presión 


igualador 


presión (en altura de agua) 
impulso de presión 
disminución de presión 


recipiente de alta presión; vasija de 
presión 

onda de presión 

envoltura de presión 


agua а presıén 
reactor de agua a presión 


hormigón pretensado 


rayos cósmicos primarios 


cambiador de calor primario 
ion primario 

ionización primarja 

reactor primario 


protón primario 
radiación primaria 


ionización específica primaria 
número cuántico principal 
priorita 

probabilidad 

corriente de probabilidad 
densidad de probabilidad 
probabilidad de desintegración 
probabilidad de reacción 

valor probable 

sonda para mediciones 


desarrollo de los procedimientos 
de tratamiento 


gas de trabajo 
reactor productor de calor indus- 
trial 


tratamiento 


nûcleo producido 
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transfert 
d'énergie; 
électrique 
praséodyme 
préamplificaleur 
précipitation avec entraineur 
précurseur 
détonation prématurée 
écoulement préférentiel 
orientation préférentiele; 
tation dominante 
| précipité entraîneur; précipité pré- 
| formé 


d'énergie; 


transport d'énergie 


orien- 


sotution-mère; Сацешг-пюге 
| coınprimê d'oxyde; oxyde pressé 


| ре de pression 

| correcteur de pression; égaliseur 
de pression 

équilibre de pression 

gradient de pression; variation 
de pression {selon le lieu) 

pression (en hautcur d'eau) 

impulsion de pression 

décompression ; détente; diminution 
de pression 

cuve sous pression; enceinte étan- 
che; cloche à pression 


onde de pression 
caisson de pression 


eau sous pression 
pile à cau sous pression 


béton précontramt 


rayons cosmiques primaires 


ёсһапусыг Че chalcur primaire 
ion риштае 

ionisation pnmaire 

pile primaire 


proton primaire 


rayonnement primaire; 
primase 


radiation 


ionisation spécifique primaire 
nombre quantique principal 
priorite 

probabilitė 

courant de probabilité 
densné de probabilité 
probabıliié de désintégration 
probabilité de réaction 
valeur probabie 

sonde de mesure 


études et recherches sur les procédés 
de traitement 


1. gaz ulılisé; 2. gaz trailé 

pile ргобисігісе de chaleur indus- 
trielie 

traitement 

noyau formé; noyau résultant 


power transfer {Р 31$] 


power transfer 


praseodymium (Рг} 
preamphitici 

precipitation with a carrier 
precursor (of delayed neutron} 
predetonauon (of A-bomb} 
ргёегепиа} flow 

preferred orientation 


preformed precipitate 


pregnant solution 
pressed oxide 


pressure ЧШегепсе 
pressure equalizer 


equilibrium 
gradient 


pressure 
pressure 


head 
pulse 
relief 


pressure 
pressure 
pressure 


pressure vessel 


pressure wave 


pressurized casing (about reac- 
tor} 


‚ pressu 260 water 


pressurized water seacior (PWR) 


‚ prestressed concrete 


primary cosmic rays 


. primary fission yield; see. inde- 


pendent fission ую! 


. primary heat exchanger 
. primary ion 
. primary ionization 


primary pile (primary reactor) 


. primary proton 
. primary radiation 


primary reactor; see: primary pile 
primary specific ionization 
principal quantum number 
priorite 

probability 

probability current 
probability density 
probabılity of disintegration 
probability of reaction 
probable value 

probe for measurements 
process development 


process gas 
process heat reactor 


processing 
product nucleus 
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320 
321 


322. 
323. 
324. 


325. 


326. 
327. 


328. 
329. 


330. 
231. 


332. 
333. 


334. 
335. 
136. 


137. 


338. 
339. 


348. 


351. 


352. 


353. 
354. 
355. 
356. 
457. 
358. 
359. 
360. 
36. 
362. 


363. 
364. 


365. 
366. 


نقل الطاقة 


ہر ازیو لیم 

مضخم اولي 

تر سیب Ha‏ 

а-л ugi) موند طليهي‎ 
Ае ә 

جراں افضني 

التوجيه (التوجه | المفصر 
راسب ЈА‏ . , منت مطر 
المجلول الحامل 

р паш اكسيذ‎ 


فرق haai‏ 
موي الصغط 


275 الصفوط 
تدر ج baa‏ 
а‏ 


Баа)‏ الماي 
الفلات الضعط 


وعاء Бао paniy‏ وعدم ضغط 


موجة ضقط 
علاف يحفظ Бао:‏ 


ماء da а»‏ 
مقاعل الماه المصغوط 


خرسابة مميقة الاجهاد 


Ау اشعة‎ 


مبادن هرا ې اولي 
ليون اولي 
تليين ( تاين ) اولي 
مفاعل اولي 


بروتون اولي 
اشعاع اولي 


تاين نوع اوني 

العدد الكمومي الربيسي 
Jwa‏ 

дұ‏ 'لاحنمال 
كثافة олау‏ 

ЗАЛ احنمال‎ 

лла‏ التفاعل 
القيمه المحتمنة 

А „ыш. 

تطوير طرق المعالحة 


غاز العمنيات 
مقاغل لموليه الخراءة де‏ 
معالجة 


ый» 


pulsating magnetic field {Р 414] 


образо- 


полученная частица; 
вавшаяся частица 


получение нейтронов 


производственный котел; про- 
изводственцый реактор 


производственная установка 


реактор для получения плуто- 
ния 


лотомство 
воступательная волна 


удлиненное искажепие 
прометнӣ 
мгновенно критический 


скорость размножения мгно- 
венных нейтронов (деления) 


мгновенные гамма-лучи 


время генерации мгновенных 
нейтронов 


мгновенный нейтрон 
мгковенное отравление 


мгновенная реактивность 


собственная энергия 

профаза 

пропорциональный усилитель 
диапазон пропорциональности 
пропорциональный счетчик 


пропорциональная  счетная 
трубка, 
проиорциональная камера 


ионизации 
пропорционзльная область 
продвижение 
разведка 
защита (от излучения} 
защита от излучения 
служба защиты 


защитнан оболочка 


защитная экранировка 
протий 

протактиний 
протонно-нейтрииное поле 


проток 
протонно-нейтреизан сила 


ряд протонно-протонных реан- 
ций 


протон-протонпая сила 


протонный синхротрон 
прототип 

реактор-нрототипа 
псевдоскалярная связь 
псевдоскалярное поле 
нсевдоскалиримй мезон 
псевдогравитационнаи сила 
псевдо-пектор 

цатяжная труба 
пульснрующее магнитное поле 


emisión de neutrones 

reactor de producción de materia 
escindible 

planta de producción 

reactor generador de plutonio 


Чезсепйепсїа; progenie 
onda progresiva 


distorsión de tipo alargado 
prometio 
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émission de neutrons 
pile productrioe de matière fissile 


usine de production 

pile рішсопірёпе; réacteur pluto- 
nigène 

descendance 

onde progressive 


déformation еп ellipsolde allongé 
prométhéum 


divergent sous l'effet des neutrons | critico рага los neurones imme- 


diatos 


. prompt (fission) neutron mul- | taux de multiplication des neutrons | velocidad de multiplicación de los 


neutrones inmediatos de fisión 

rayos gamma inmediatos 

tiempo de generación de jos neu- 
trones inmediatos 

neutrón inmediato 

veneno debido a los neutrones 
inmediatos 

reactividad debida a los neutrones 
inmediatos 

energla propia 

profase 

атрибсадог proporcional 

intervalo de proporcionalidad 

contador proporcional 

contador proporcional 


cámara proporcional бе ionización 


región de proporcionalidad 
propulsión 

prospección; cateo 

protección (contra las radiaciones) 
protección contra las radiaciones 
evaluación de la protección 


envoltura protectora; cubierta pro- 
tectora 


pantalla protectora 
protio 
protactinio 


campo creado por un protón y un 
neutrino 


protón 


fuerza que se ejerce entre protón y 
neutrón 


serie de reacciones entre protones 


fuerza que se ejerce entre dos pro- 
tones 


sincrotrón para protones 
prototipo 

reactor prototipo 
acoplamiento pseudoescalar 
campo pseudoescalar 
méson pseudoescalar 
fuerza pseudogravitacional 
pseudovector 

tubo de arras're 

campo magnético pulsante 


instantanés 


instantanés de fission 

rayons gamma instantanés 

temps de génération des neutrons 
instantanés 

neutron instantané 


cmpoisonnement 40 aux neutrons 
instantanés 


réactivité due aux neutrons instan- 
tanés 

énergie propre 

prophase 

amplificateur proportionnel 

intervalle де proportionnaiité 

compteur proportionnel 

compteur proportionnel 


chambre proportionnelle d'ionisa- 
tion 

région de proportionnalité 

propulsion 

prospection 

protection (contre les rayonnements) 

protection contre ГитаФацоп 

analyse des moyens de protection 
(nécessaires) 

couche protecirice 


écran protecteur 
protium 
protactinium 


champ créé par un proton et ип 
neutrino 


proton 


force qui s'exerce entre proton et 
пештоп 

chaine de réactions des protons sur 
les protons 

force qui s'exerce entre deux protons 


synchrotron à protons 

prototype 

pile prototype; réacteur prototype 
couplage pseudoscalaire 

champ pseudoscalaire 

méson pseudoscalaire 

force pseudogravitique 
ругодоуемеие 

tube d'extraction 

champ magnétique pulsant 


| 
particule formée; согризоше formé | particule formada 


(protective 


prodact particle [Р 367] 


product panicle 


. production of neutrons 
. production علام‎ 


. production plant 
. production reactor 


. Progeny 
‚ progressive wave (travelling 


wave) 


. prolate distortion 
. promethium (Pm) 
. prompt critical 


tplication rate 


. prompt! gamma rays 
. prompt generation time 


. prompt neutron 
. prompt poison 


‚ prompt reactivity 


. proper energy 

. prophase 

. Proportional amplifier 

. proportional band 

. proportional counter 

. Proportional counter tube 


. proportional ionization chamber 


. proportional region 
. propulsion 

. prospecting 

. protection 

‚ protection against radiation 
. protection survey 


coating 
covering) 


. Protective screen 

. protium 

. protoactinium (Pa) 

. proton-neutrino field 


. proton 
. Proton-neutron force 


. proton-proton chain 
. ргоюп-ргооп force 


. proton-synchrotron 

. prototype 

. prototype reactor 

. pseudoscalar coupling 

. pseudoscalar field 

. pseudoscalar meson 

. pseudogravitational force 

„ pseudovector (axial vector) 
‚ pull-tube 

. pulsating magnetic field 


. protective 


һуб) 
ый حرج‎ 


O BAN رفي‎ Ар ДЄ معدل‎ 


че ғал‏ قوري 
مدة تولد сш‏ الفوبية 


نترون قوري | 
تسم بالنترونات القوريه 


о وات‎ ДА, اتفعالية‎ 


طافة خاصة 
الطور البدني 
طخم تناسبي 
مجال А‏ 
عداد تناسبي 
عداد تناسبي 


حجرة تابن نناسيي 


منطفة التنامسب 

دفع 

تحري ٠‏ استكشاف 
Ай,‏ 

وقابة من الاشماع 
بحث شؤون الوقابة 


д»‏ وافية 


حائل واق 

بروتيوم (هدروجين خفيف) 
بروتكتينيوم 

حقل البروتون مع النترينو 


بروتون 


القوة المتهادلة بين البروئون والنترون 


سلسلة تفاعل البروتونات مع الهروئونات 


القوة المتهادلة بين بروتونين 
А‏ وترون بروتوس 
النموذج 

مفاعل تمونجي 


: اقتران سلمي كاذب 


Jia‏ سلمي كاذب 
ميزون سلمي كاذب 
ة تثاقلية كاذبة 
شعاع كاذب (محوري ) 
أنبوب استخراج 


Jia‏ مفنطيمي تاب 


pyrotron [Р 44! 


пульсация 
период пульсации 

усилитель импульсов 
обреватель ныпульсов 
ссвпадение импульсов 


канал для счета импульсов 
метод счета импульсов 


длительность импульса 


амплитудный аналнаатор 
импульсов 


избиратель амплитуды импул 
сов 
селектор амплитуды импульс, 


амплитудный спектр импульс, 
счетная ионизационная каме) 
ынтеграция имлульсов 
удлинитель импульсов 
мипульс тока 


импульс ионизации; 
циокный импульс 


анализ времени импульсов 


мони 


пульсирующий разряд; ни 
пульсный разряд 

система импульсных разряд 

импульсный режим 

импульсно-модулированный 
источник 


пульсирующая система нуг 
вой мощности 


распыление ядра 
насосная станция 


очистка 
очиститель 
пурпура 
толкатель 


пикнометр 
пирохлор 
пирометаллургия 
пиротрон 


impuiso 

periodo لعن‎ impulso 
amplificador de impulsos 
interruptor periódico 
coincidencia de impulsos 


canal contador de impulsos 
dispositivo contador de impulsos 


duración del impulso 

analizador de amplitud de los 
impulsos 

discriminador de amplitud de los 
ипр! 

зексїог de amplitud de los impulsos 

espectro de amplitud de los impulsos 

cámara de ionización de impulsos 

integración de impulsos 

prolongador de impulsos 

impulso de corriente 

impulso de ionización 

análisis de impulsos en función 
de! tiempo 

descarga pulsante 

sistema de descargas pulsantes 


régimen pulsante 
fuente pulsada 


sistema pulsado de energia cero 


pulverización del núcieo 
estación de bombeo 


varilla de impulsión; barra impul- 
sora 

picnómetro 

pirocloro 

pirometalurgia 

pirotrón 
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У 


impulsion 

période d'impulsion 
amplificateur d'impulsions 
stlecteur d'impulsions 
colncidence d'impulsions 


chaine de comptage d'impulsions 

dispositif de comptage des impul- 
sions 

durée de l'impulsion 

analyseur d'amplitude des impul- 
sions 

discriminateur бе l'amplitude des 
impulsions 

sélecteur de l'amplitude des impul- 
sions 

spectre en amplitude des impulsions 

chambre d'ionisation à impulsions 

intégration des impulsions 

aliongeur d’impulsions 

impulsion de courant 

impubion d'ionisation 

analyse d'impulsions en fonction 


du temps 
décharge рибе 


système à décharges pulsées 
régime puisé 
source pulsée 


système pulsé d'énergie nulle 


émiettement du noyau 

poste de pompage; station de 
pompage 

purification 

purificateur 

purpura 

barre de poussée 


руспотёге 
pyrochlore 
pyrométallurgie 
pyrotron 


impulse 


palsation [Р 415] 


415. pulsation (pulse) 
416. pulsation period 
417. pulse amplifier 
418. pulse chopper 
419. pulse coincidence 


420. pulse counter; 
counter 


421. pulse counting channel 
422. pulse counting system 


see: 


423. pulse duration (puise length) 
424. pulse height analyzer 


425. pulse height discriminator 
426. pulse height selector 


427. pulse-height spectrum 
428. pulse ionization chamber 
429. pulse integration 

430. pulse lengthener 

431. pulse of current 

432. pulse of ionization 


433. pulse time analysis 
434. pulsed discharge 


435. pulsed (discharge) system 
436. pulsed operation 
437. pulsed source 


438. pulsed zero energy system 


439. pulverization of nucleus 
440. pumping station 


441. purification 
442. purifier 
443. purpura 
444. push rod 


445. pycnometer 

446. pyrochlore 

447. pyrometallurgy 

448. pyrotron (mirror machine) 


محلل ЕШ А‏ الببصات 
مميز ارتفاع النبضات 

а РШ А ناخب‎ 
а ارتقاع‎ 55 

حجرة تاين نابضة 

تكامل اللسبصات 

ماط التبضات 

نيضة تيار 

تحليل النيضات رمنيا 

انفراغ نابض 

papa‏ عة الاتفراغات النابضة 
نظام نابض 

منبع نابض 

مجموعة نابضة صغرية الطاقة 


20 النواة 
محطة ضغ 


Russian — Кыззе 


квадруполь 
квадрупольный момент 
качество (язлучення} 
квантование 

квант 

квантовое услозие 


нспускание кванта 


квантовый переход; квантовый 
скачок 


квантовое прохождение 


квантово-механическая длина 


волны 
квантовая механика 
квантовое число 
квант действии 
квант энергии 


квантовое состояние; энергеты- 
ческий уровень 


квантовая статистическая 
ханика 


квантовая статистика 


ме- 


квантовый выход 


квазнупругое рассеянне 
квазистатический 
квазистационарный уровен: 


квазистационарный пинч-әф- 


фект 


кондеисатор гащенил 

гашение 

гасительный контур 
гасящееся пробное устройство 


гасящее сопротивленне 


cuadripolo 

momento cuadripolar 
cualidad (de una radiación) 
cuantificación 

canto 

condición cuántica 


emisión соданса 
salto cuántico 


filtración cuántica 


longitud de onda cuántica 


mecánica cuántica 
número cuántico 
cuanto de acción 
cuanto de energia 


estado cuántico 
mecánica estadistica cuántica 
estadistica cuántica 


rendimiento cuántico; número de 
cuantos emitidos 


dispersión cuasielástica 
cuasiestático 
nivel energético cuasiestacionario 


efecto de сзігіссібп сиачемасю- 


nario ; efecto de contracción 
cuasiestacionario 
condensador бс extincién 
extinción 


circuito de extinción 

sonda amplificadora de ашоние- 
ттирсїба 

resistencia de extinción 


quadripêle 

moment quadripolaire 
qualité (d'une radiation) 
quantification 

quantum 

condition quantique 


émission quantique 
seut quantique 


pénćtration quantique 


longueur d'onde quantique 


mécanique quantique 


| nombre quantique 


quantum d'action 
quantum d'énergie 


état quantique; niveau d'énergie 
mécanique statistique quantique 


statistique quantique 


rendement quantique; nombre des 
quanta émis 

difusion quasi élastique 

quasi statique 

niveau énergétique quasi station- 
naire 

striction quasi stationnaire 


condensateur d'extinction 
extinction 

circuit d'extinction 

sonde amplificatrice à autocoupage 


résistance d'extinction 


English — Ата 
Inglés — По-англидски 


q-value; see: nuclear dikintegra- 
gration energy 


. quadrupole 

. quadrupole moment 

. quality (of a radiation) 
. quantization 

. quantum (of radiation) 
. quantum condition 

. quantum efficiency ; 


see: quantum yield 
quantum emission 


. quantum jump 


. quantum leakage; see also: 


tunnel effect 


. quantum level; see: energy level 
. quar‘um-mechanical wave- 


length 


. quantum mechanics 

. quantum number 

. quantum of action 

. quantum of energy (energy 


quantum} 


. quantum state 


. quantum statistical mechanics 


quantum statistics 
quantum transition ; see: quan. 
tum jump 


. quantum yield 


. quasi-elastic scattering 
. quasistatic 
. quasi-stationary (energy) levet 


. quasi-stationary pinch effect 
. quench condenser 

. quenching 

. quenching circuit 


. quenching probe unit 


. quenching resistor 


Arabe - Arabe - عريي‎ 


رباعي الاقطاب 
عزم رباعي الاقطاب 
نوعية الاشعاع 
лр‏ . استكمام 

كم (الاشماع ) 

شرط كعومي 


اصدار كمومي 
قفرة كموميه 


تسرب كمومي 


طول الموجة الكمومي 
مبكانيك الكم 

ж‏ كمومي 

Jaki كم‎ 

كم الطافة 

حالة كمومية 

الميكانيك الاخصاني الكمومي 


احصاء كمومي 


نتاج کمومي ‏ مردود کمومي 
تبعثر شبه مرن 

شبه سكوني 

سوية طافة شبه مستقرة 
مفعول الانخماص شبه المستقر 


مكثفة الاطفاء 
اطفاء 

دارة الاطفاء 
مسيار Ща‏ 


مقاومة الاطفاء 


Russian — Russe 


пневмопочта, челнок 


рад 
трубка радиального пучка 


радиальная диффузня; диффу- 
зия в радиальном направле- 
нин 

радиальный размер 

радиальная сила 

радиальный узел 

радиальное колебание (плазмы) 


радиальный максимальный по- 
ток 
радиальное местоположение 


радиальная система 


радиальная скорость; скорость 
раднального двнжения 


радиально беа отражателя 
лучистая энергия 
лучистое нагревание 


мощность излучения; излучен- 
ная мощность 


излучение; радиация 
радиационный фон 


пучок излучения 
радиационная химня 


счетчик излучения 
радиационная счетная трубке 
радиационное повреждение 


радиационная смерть 

плотность излучения 

доза облучения; доза излуче- 
HHA 

действие излучения 


лучистая энергия; энергия ра- 
днацин; энергия налучения 


лучистое равновесие; лучевое 
равновесие, Радиационное 
равновесие 


лучевое воздействие; радиаци- 
онное облучение 

поле излучения 

поток излучения 

радиационная генетика; радио- 
генетика 

опасность лучевого поражения 

прошлое облучение 

указатель излучения 

мутация, вызваиная облуче- 
нием; радиоиндуцированная 
мутация 


dispositivo de irradiación rápida; 
« rabbit » 

rad 

tubo de haz radial; canal de experi- 
mentación radial 

difusión radial 


radio; dimensión radial 
fuerza radial 

nodo radial 

oscilación radial 

flujo máximo radial 


posición radial; posición en un 
radio 

sistema radial; sistema en estrella 

velocidad radial 


sin refiector lateral 

energia radiante 

calentamiento por radiación 

energia radiada; energia de radia- 
ción 

radiación 


fondo debido a la radiación; radia- 
ción natural ambiente 


haz de radiación 


quimica de las reacciones provoca- 
das por radiaciones 

contador de radiacioncs 

tubo contador de radiaciones 

daños por irradiación; lesión radio- 
lógica 


muerte por irradiación 
densidad de radiación 
dosis де irradiación 


efecto de radiación 
energia de radiación 


equilibrio radiatia 


exposición а la radiación; irradia~ 
ción 

campo de radiación 

flujo de radiación 

estudio de los efectos genéticos de 
la irradiación 


riesgo de irradiación 
radioantecedentes 
indicador de radiaciones 
mutación radio-inducida 


French — François 
Francés — Повранчузки 


. “ rabbit ” (pneumatically ope- | dispositif pneumatique d'irradia- 


tion; « furet » 
rad 
canal expérimental radial 


diffusion radiale 


rayon; dimension radiale 

force radiale 

næud racial 

oscillation radiale 

flux maximum dans la direction 
perpendiculaire А Гахе 

position sur ип rayon 


distribution en étoile 
vitesse radiale 


sans réflecteur latéral 
énergie radiante, énergie гауоппапіс 
chauffage par rayonnement 


énergie de rayonnement; énergie 
émise; puissance de rayonnement 


rayonnement; radiation 
bruit de fond dù au rayonnement, 
rayonnement ambiant 


faisceau émis; faisccau de rayonne- 
ment 
chimie sous irradiation 


compteur de radioactivité 

compteur de radioactivité 

dégâts résultant де l'irradiation; 
dégradation par irradiation; trou- 
ble dû а l'irradiation 

mort due а l'irradiation 

densité de rayonnement 

dose d'irradiation 


effet de l'irradiation 
énergie де rayonnement 


équilibre radiatif 


irradıation; ехроѕіцоп а un rayon 
nement 

champ de rayonnement 

flux de rayonnement 

effets génétiques de ГитаФацоп 


danger dû à l'irradiation 
radioantécédents 
indicateur de rayonnement 
mutation radio induite 


English — Anglais 
Inglés — По-английски 


rated sample tube 


. rad (unit of absorbed energy) 
. radial beam tube 


‚ radial diffusion 


. radial dimension 
. radial force 
. radial node 
. radial oscillation 
. radial peak flux 


. radial position 


. radia! system 
. radial velocity 


‚ radially bare 

‚ radiant energy 
. radiant heating 
‚ radiated power 


. radiation 
. radiation background 


. radiation beam 


radiation chemistry 


. radiation counter (survey meler) 
. radiation counter tube 
. radiation damage 


. radiation death 
. radiation density 
‚ radiation dosage (radiation dose) 


. radiation £ffect 
. radiation 


energy 


equilibrium 


exposure 


‚ radiation field 
‚ radiation flua 
. radiation genetics 


hazard 
history 
indicator 


. radiation 


. radiation 


. radiation 
. radiation 
. radiation 
. radiation-induced mutation 


Arabe — Arabec غربي.‎ 


меа مكو؟.‎ 


راد 
ИЗ‏ حزمة شعية | قطرية ) 


انتثار شعي 


بعد شعي 

فوة شعية 

عقدة شعية 

اهتزازة شعية 

نروة التدفق الشعي 


موضع شعي 
ترزع شعي 
سرعة شعية 

دون عاکس شعي 
طافة اشعاعية 
تسخين بالاشعاع 
استطاعة الاشعاع 


اشعاع 
اشعاع الخلفية 


حزمة اشعاع 
كيمباء اشعاعبة 


عداد الاشعاع 
عداد الاشعاع 
ضرر الاشعاع 


موت بالاشعاع 
كثافة الاشعاع 
جرعة اشعاع 


تأثير الاشعاع . اثر الاشعاع 
طاقة الاشعاع 


توازن اشعاعي 
5 
Ja‏ اشعاع 


تدفق الاشعاع 
اثار الاشعاع الورائية 


خطر الاشعاع 

السوابق الاشفاعية 
مؤشر الاشعاع 

طفرة منحرضة بالاشفاع 


radioactive element {К 79 


радмонндуцированные вредные 
рецессивные мутации 

генетический дефект, вызван- 
ный излучениями 

лучевое поражение; 
повреждение 

интенсивность излучения 

раднационная длина 

уровки малучения; интенсив- 
ность излучения 

потеря (энергии) на излучение 

измерение излучения 

удельная мощность излучения; 
мощность излучеция в еди- 
нице объема 


давленае мзлучения 
интенсивность излучения 


лучевое 


стойкость к воздействию излу- 
чения 

радиочуэствительный ; чувствя- 
тельный к облучению 

лучевая болезнь 

радиостерилизация 


радиотерапия 

радиационная ширина 

радиационный захват 

эффективное сечение радиаци- 
онного заквата 


радноактивный захват нейтро- 
нов 


раднационный распад 


радиационное равновесие; рав- 
новесме на излучение 
радиационная рекомбинация 


радиационный переход; pagna- 
ционное превращение 

излучатель; осциллятор 

радиоактиний 

радноактивациониый анализ 

радиоактивная частица в воз- 
духе 

радиоактивный барий 

радноактнвный побочный npo- 
дукт 

рэдноактииный углерод 

цепочка радмоактивных прев- 
ращений 


ксистанта превращения 


радиоактивное загрязнение; 
радиоактивное заражение 


радисактивный распад 


радиоактивный продукт рас- 
пада 
радиоантивиый осадок 


радчоактивиая пыль 
радиоактивный эффлюэнт 
радиоактивный элемент 
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гайайов-шдасей deleterious recessive mutatioas [Е 38| 


mutaciones recesivas perjudiciales 


. radiation-induced deleterious | mutations récessıves nuisibkes par 
j provocadas por irradiación 


recessive mutations irradiation 


radiation-induced genetic defect | anomalie génétique provoquée par | defecto genético resultante de las‏ .39 | عيب ارئي ناجم عن الاشعاع 
irradiation radiaciones‏ 
radiation injury radioléėsion; ksion due à l'irradia- | lesión por irradiación; radiolesión‏ .40 | اصلبة شماعية 
tion‏ 


intensiié du rayonnement intensidad de radiación 


4i. radiation intensity‏ | شدة الاشعاع 
radiation length longusur de radiation longitud de radiación‏ .42 | طول الاشماع 
radiation level intensité du rayonnement intensidad de la radiación‏ .43 | سوية الاشعاع 


pertes par rayonnement 
mesure de l'irradiation 
puissance зрёсШаие du rayonne- 

ment 


فقدان ( الطاقة ) بالاشعاع 
قياس الاشعاع 
كثافة الاستطاعة الاشماعية 


. radiation loss (of energy) 
. radiation measurcment 
. radiation power density 


potencia especifica de la radiación 


radistion pressure pression radiative presión radiativa‏ .47 | ضغط الاشماع 
radiation rate intensité du rayonnement; taux jintemidad de la radiación‏ .48 | معدل الاشماع 
d'irradiation‏ 


radioréaistance; résistance à Гига- 
diation 
radiosensible 


. radiation radiorresistencia; resistencia а la 
irradiaciê 


المقاومة ضد الاشعاع 


radiation sensitive radiosensible‏ . حساس للاشعاع 


radiotoxemia; radiopatia 
۴ ilización 


mal des rayons; radiotoxémie 
stérilisation par irradiation; radio- 
stérilisation 


sickness 
sterilization 


مرض اشفاعي 
تعفيم بالاشعاع 


‚ radiation 
. габіацов 


гайіацоп therapy radiothérapie radioterapia‏ .53 | المداواة بالاشماع 
уа аЛ | 54. radiation width largeur radiative anchura de la radiación‏ الاشماعي 
лі | 55. radiative capture capture radiative captura radiativa‏ مشع 


radiative capture cross section | section efficace de capture radiative | sección eficaz de captura radiativa‏ .56 | المقطع الفعال الاسم المشع 


أسر نتروني مشع 


captura radiativa de neutrones 


. radiative capture of neutrons | capture radiative de neutrons 


(by uranium) 
مشع‎ | 58. radistive decay décroissance radiative; désintégra- | desintegración radiativa 
tion radiative 
توازن اشعاعي‎ | 59. radiative equilibrium équilibre radiatif equilibrio radiativo 


recombinación radiativa 
iransición radiativa 


recombinaison radiative 
transition radiative 


radiative recombination (of ions) 
. radiative transition 


اتحاد الايونات المشع 
лә‏ مشع 


2 emisor де radiaciones; radiador 


radiateur; émetteur de rayonnement 


radiator‏ .62 | مضع 
рд) | 63. radioactinium гадюасишит radioactinio‏ اكتينيوم 
radioectivation analysis analyse par radioactivation análisis рог radiactivación‏ .64 | تحليل بالتنشيط الاشماعي 
radioactive airborne рагісіе рапющез radioactives сп suspen- | particulas radiactivas transportadas‏ .65 | جسيمات مشعة عائقة في الهواء 
sion dans Гай рог el aire‏ 
radioactive barium baryum radioactif bario radiactivo‏ .66 | باهوم مشع 
radioactive byproduct sous-produit radioactif subproducto radiactivo‏ .67 | نتاج مشع نانوي 


radioactive carbon radiocarbone radiocarbono‏ .68 | كربون مشع 
Шш | 69. radioactive chain chaine de décroissance; famille | cadena de elementos radiactivos‏ مشعة 
aive‏ 
radioactive chemistry; see‏ .70 


constante radiactiva; constante de 
radiactividad 
contaminación radiactiva 


. radioactive constant; see also: |constante radioactive 
decay consianl 


. radioactive contamination 


contamination radioactive 


desintegración radiactiva; decreci- 
miento radiactivo 

producto de desintegración radi- 
activo 

depósito radiactivo 


décroissance radioactive, désinté- 
gration radioactive 

produit de désintégration radio- 
active 


. radioactive decay 


„ radicactive decay product 


. radioactive deposit dépôt radioactif 
polvo radiactivo 

efluente radiactivo 
elemento radiactivo 


طفرات تراجعية ضارة ناجمة عن الاشعاع 


radiography [К 122] 


радноактивное равновесие 
радиоактипные 
осадки; радиоактивные вы- 
падения 

‹ радноактивное семейство 

радиоактивный продукт деле- 
ния 

радиоактивный газ 

период полураспада радиоак- 
тивного вещества 


equilibrio radiactivo 


precipitación radiactiva atmosférica | выпадение; 


familia radiactiva 
producto de fisión radiactivo 


gas radiactivo 
periodo radiactivo 


calor producido por la radiactividad | теплота радиоактивности 


радиошод 


радиоактивное ядро 

радиоантипный нуклид 

радиоактивный яд 

радиоактивная первичная ча- 
стица 

радиоантивная раднация 


radioyodo 


núcko radiactivo 
núclido radiactivo 
veneno radiactivo 
precursor radiactivo 


radiación radiactiva 


núcko, panicula radiactiva de | радиоактнвная отдача 


радиоактивное родство; радио- 
активная связь 


радиоактивный ряд 
радноактивный эталон 
радиоактивный пар 
радиоактивный индикатор 


радноактивный отход 


радиоактивнан вода 
радиоактивность 


раднобиологнческое действие 
раднобиологичесний эффект 
раднобнология 


retroceso; núcko, particula عل‎ 
retroceso emitida por radiacti- 
vidad 

filiación radiactiva 


series radiactivas 
patrón de radiactividad 
vapor radiactivo 
trazador radiactivo 


desechos radiactivos 
agua radiactiva 


radiactividad 


acción radiobiológica 
efecto radiobiológico 
radiobiologia 


determinación de la edad рог radio- | определение даты радиоугле- 


родом 
радиохимичесний анална 


carbono 
análisis radioquimico 


proceso químico inducido рог la | радиохимичесний процесс 


раднохимия 

радиоколломд; радноактивный 
коллоид 

радиоактивный элемент 

радиочастотный компонент 


радиочастотное излучение 
радиочастотный спектр 
радшогенный 

радиогенная теплота 


рентгенограмма; радиографн- 
ческое изображение 


радиографический 

раднографический осмотр 

радмография; рентгенография; 
гаммаграфия 


radiación 
radioquimica 
radiocoloide 


radioelemento 
componente бе radiofrecuencia 


radiación(es) de radiofrecuencia 
espectro de radiofrecuencias 
radiogénico 

calor radiogénico 

radiografia; esquigrafia 


: ó Jiogrifi 
radiografia 


radioactive equilibriam [Е 80] 


équilibre radioactif 
retombée radioactive 


famille radioactive 
produit de fission radioactif 


gaz radioactif 
période radioactive 


chaleur engendrée par la radio- 
activité 


radioiode 


noyau radioactif 
tment radioactif 
poison radioactif 
précurseur radioactif 


radiation radioactive; rayonnement 
radioactif 

noyau, particule radioactive de 
recul, noyau, particule de recul 
émise par radioactivité 


filiation radioactive 


famille radioactive 

étalon de radioactivité 

vapeur radioactive 

indicateur radioactif; traceur radio- 
actif 

déchets radioactifs; résidus radio- 
actifs 

eau radioactive 

tacıoactivité 


effet radiobiologique 

effet radiobiologique 
radiobiologie 

datation par le radiocarbone 


composante de radiofréquence; 
composante de fréquence radio 

rayonnement(s) de radiofréquence 

spectre de radiofréguences 

radiogénique 

chaleur radiogénique 

skiagramme; гайю атте 

radiographique 

inspection radiographique 

radiographie 


. га4юаспуе equilibrium 
. radioactive {21-00 


. radioactive family 
. radioactive fission product 


. radioactive gas 
. radioactive half-life 


. radioactive heat 


. radioactive indicator ; see: indi- 
cator 

radioactive iodine 

radioactive isotope; see: radio- 
isotope 

. radioactive nucleus 

. radioactive nuclide 

. Tadioactive poison 

. radioactive precursor 


. radioactive radiation 


. radioactive recoil 


. radioactive relationship 


. radioactive series 
. radioactive standard 


99. radioactive steam 

100. radioactive tracer 

101. radi“ ctive waste 

102. radioactive water 

103. radioactivity 

104. radioautograph ; see: auto- 
radiograph 

105. radiobiologic action 

106. radicbiological effect 

107. radiobiology 

108. radiocarbon dating 

109. radiochemical analysis 

110. radiochemical process 

111. radiochemistry 

112. radiocolloid 

113. гайюеетел! 

114. radiofrequency component 

115. radiofrequency radiations) 

116. radiofrequency spectrum 

117. radiogenic 

118. radiogenic heat 

119. radiograph (skiagram) 

120. radiographic 

12). radiographic inspection 

122. radiography 


توازن اشعاعي 
هطول مشع 


е 
نتاج انشطار مشع‎ 


غاز єз‏ 
أجل (عمر ) النصف الاشعاعي . الدور 


هرارة اشعاعبة 


الأثر البوولوجي للاشعاع ( الراديوبيولوجي ) 


ХҮ‏ البيولوجي للاشهاع 


راديو بيولوجيا (علم البيولوجيا الاشعاعبة ) 


Ал‏ بالكريون المشع 


التحليل الر اديو كيمياني | الكيمياني الاشهاعي ) 


عملية راديو كيميائية 

( راديوكيمياء ) الكيمياء الاشماعية 
غروي مشع 

Юе гаж 

مركبة التواتر الاذاعية 

اشهاع التواتر الاذاعي 

طيف التواترات الاشعاعية 

рау متولد‎ 

حرارة مولدة بالاشعاع 

مخطط شماعي 


تصويري شعاعي 


تحر بالتصوير الشعاعي 
تصوير شعاعي 


rate of change [В 167] 


мутация, вызванная облуче- 
нием; радиоиндуцированвая 
мутация 

радиозктивный изотоп 

радиологический 

радиологическая опасность 


радиологическая дозировка; 
радмологическый контроль 


радиологическая защита 


радиолог; рентгенолог 

радиология; рентгенология 

радиолюминьсценцин 

радмолиз 

радиометрический апализ 

радиоактивный изстоп; радио- 
вуклид 

радмоустойчивость 


радиорезонаисный метод 

радиочувствительность 

радиоводна 

радий 

радио-бериллиевый 
нейтронов 


ECTOSUSK 


радиус кривизны 
радиус инерции 


радон; эманация рэдия 
слой раффииата 
pasaar 


случайное электрическое поле 
случайное стохкиовенио 
случайное движение 


беспорядомное рассеямие; cay- 
чейное рассеямие 

случайное блужданые; беспо- 
рядочиое движение 

предел; пробег; область 


соотыошешие пробег-зыергия 
радиус действия 

иитервал скоростей нейтронов 
радиус действия ядерных сил 


дальность пробега частицы 


разброс пробегов 

еее разброс (длины) 

редкие земли; редкоземельные 
элементы 

редкий газ; инертный “аз 

разряженный газ 

измеритель интенсивности 


скорость сближения, скорость 
приближения 


гайіо-івбвсед matstioa [R 123] 


mutation гафойщийе; mutation | mutación radioinducida 
provoquée par ks rayonnements 


relaciûn entre el akance y la encrgia 
radio de acción 


velocidad de cambio; rimo de | теми измешения; скорость NB- 
cambio 


protection contre ها‎ radioactivité 
radiologiste 

radiologie; roenigenologie 
radioluminescence 

radiolyse 

analyse radiométrique 


tayon de courbure 


parcours; intervalle; portée; rayon 
d'action 

relation cntre le parcours ct l'énergie 

гауса d'action 

intervalie des vitesses des neutrons 

rayon d'action des forces nuciéaires 


porte d'une particule; parcours 
d'une particule 


dispersion aléatoire du parcours 
phisomène Саню 


123. radio-induced mutation 


124. radioisotope 

125. radiological 

126. radiological hazarde 

127. radiological monitoring 

128. radiological protection 

129. radiologi 

130. radiology 

131. radioluminescence 

122. radiolysis 

133. radiometric analysis 

134. radionuclide 

135. radioresisance 

136. radioresonance method 

137. radiosensivity 

138. radio wave 

139. radium (Ra) 

140. radium-beryllium source of neu- 
trons 


. radium emanation; see: radon 
radius of action; эсе: range of 
action 

. radius of curvature 

. radius of gyration {radius of 
inertia) 

. redon (Rn) 

„ raffinate layer 

. randite 

. random coincidence; see: aoci- 
dental coincidence 


149. random electrostatic fieid 
150. random encounter 
151. random motion 


139. 


160. 
161. 


162. rare earth (element) 


163. rare рм 

164. rarefied gas 
365. rate meter 

166. rate of approach 
167. rate of change 


طفرة متحرضة Чіа)‏ 


نظير مشع 
راديولوجي 

أخطار راديولوجية 
رقابة راديولوجية 


وقاية راديولوجية 


مختص بالراديولوجيا طبيب راديولوجي 
راديولوجيا ( التشخيصس والمعالجة بالاشع ع ) 
التلالو بالاشعاع 

التفكيك بالاشعاع 

النحليل الكمي بالاشعاع 

в‏ مشع 


المقاومة للاشعاع 


طريفة التجاوب الراديوي 
حساصية راديوية 

موجة راديوية 

ФУ!) 

منبع نترونات ء راديوم بيبيايوم ٠‏ 


reactivity temperature coefficient [Е 211| 


скорость химической реакции 
скорость уменьшенин 


скорость диффузии 

скорость разряда 

скорость разрядки электроско- 
па 


скорость распада 
скорость приобретения энергии 


скорость образования 
скорость нарастания 


скорость приращения 


частота явления; распростра- 
ненность 

скорость произподства эпергии 

скорость радиоактивного рас- 
пада 

скорость реакцим 

скорость извлечения 

номинальная мощность 


номинальная характеристика 


раувит 
сырой материал 


доза с учетом коэффициента 
ОБӘ; доза-ОБӘ 


реагирующее топливо 
реагярующая плазма 
объем протекания реакции 


әффектноное сечение взаимо- 
действия; оффективиое ce- 
ченме реакции 

энергия реакции 

формула реакции 

теплота реакции 

средняя длина пробега резкцыи 

среднее свободное время ре- 
акцим 

мощность реакции; энергия ре- 
акции 

мощность, выделяемая в еди- 
нице объема; плотность MOL- 
ности реакцым 

продукт реакцим 

интенсивность реакции; 
рость реакции 

параметр скорости реакции 


CKO- 


область реакции 

порог реакции 

времн реакция; средпее время 
реакции 

реактивная смесь 

реактивность ١ 

калиброванме реактивности 

дрейф реактивности 


указатель рсактивности 


температурный коэффициент 
реактивности 


velocidad де reacción дийтиса 
velocidad de disminuciûn 


velocidad de difusión 

velocidad de descarga 

velocidad de descarga عل‎ un electro- 
scopio 

velocidad de desintegración 

aumento de energia por unidad de 
tiempo 

velocidad de formación 

velocidad de aumento 


velocidad de aumento 
frecuencia de aparición 


potencia gencrada 

velocidad de desintegración radiac- 
tiva 

velocidad de reacción 

velocidad de extracción 

potencia nominal; capacidad nomi- 
nal 

caracteristica nominal 


rauvita 

materia prima 

dosis EBR; dosis multiplicada por 
ei œweficiente de eficacia biológica 
relativa (EBR) 

combustible reaccionante 

plasma resccionante 

volumen reaccionante 


sección eficaz de la reacción 


energia de la reacción 

fórmula de reacción 

calor de rexcción 

libre recorrido medio бс la reacción 
libre periodo medio de la reacción 


energia de reacción 


densidad de la energia de reacción 


producto de reacción 
velocidad de reacción 


parámetro de la velocidad de reac- 
ción 

zona de reacción; región de reacción 

umbral de la reacción 

tiempo de reacción 


mezcla reactiva 

reactividad 

calibración de la reactividad 

variación de la reactividad; desvia- 
ción de la reactividad 

indicador de reactividad 

coeficiente de temperatura de la 
reactividad 


vitesse de réaction chimique 

vitesse de décroissance; vitesse de 
dimingtien 

vilesse de diffusion 

vitesse de décharge 

vitesse de décharge d'un électro- 
scope 

vitesse de désintégration 

taux d'accroissemeni d'énergie 


vitesse de formation 

taux де croissance; vitesse de crois- 
sance 

vitesse de croissance; vitesse d'aug- 
mentation 

fréquence d'apparition 


taux de production d'énergie 
vitesse de désintêgration radioactive 


vitesse de réaction 
vitesse d'extraction 
puissance nominale 


caractéristique nominale 


rauvite 

matière première 

dose affectée du coefficient d'effica- 
cité biologique relative (EBR) — 
dose (en rems); dose EBR 

combustible réagissant 

plasma réagissant 

volume de la réaction; volume réa- 
gissant 

section ећсасе pour la réaction 


énergie de l2 réaction 

équation de réaction 

сһаҝ̆иг de réaction 

libre parcours moyen de la réaction 
libre tempas moyen de réaction 


énergie de réaction 

énergie spécifique de réaction 
produit de la réaction 

vitesse de réaction 

paramètre cinétique de la réaction 
zone de réaction; région de réaction 
seuil de réaction 

tempa de réaction; durée de réaction 
mélange réagissant 

réactivité 

étaionnage en réactivité 

dérive de réactivité 


appareil de mesure de lu réactivité 


rate of chemical reaction 


rate of decrease 


rate of difusion 
rate of discharge 


rate of discharge оГ electroscope 


rate of disintegration 
rate of energy gain 


rate of formation 


rate of growth (of current, etc.) 
. rale of increase 
. rale of occurrence 


. rate of power generation 
. rate of radicactive docay 


. rate of reaction 
. rate of withdrawal 
. rated capacity 


. rated characteristic 
. ratemetep; see: linear ratemeter 
„ rauvite 


raw material 


. RBE dose (relative biological 
effectiveness of radiation) 


. reacting fuel 
. reacting plasma 
. reacting volume 


. reaction crosa section 
. reaction energy 

. reaction formula 

. reaction heat (heat of reaction) 


. reaction mean free path 
. reaction mean free time 


. reaction power 

. reaction power density 
. reaction product 

. reaction rate 

. reaction rate parameter 
. reaction region (reacting region) 


. reaction threshold 
. reaction time 


reactive mixlure 


. reactivity 
. reactivity calibration 
. reactivity drift 


reactivity meter 


reactivity ternperature coefficient | cocfficient de température de la 


réactıvilé 


rate of chemical reaction {В 168} 


168. 
169. 


170. 
171. 


172. 


173. 
174. 


175. 
176. 


210. 
241. 


سرعة التفاعل الكيمياني 
سرعة التناقص 

ААЛ سرعة‎ 

ELADNI مرعة‎ 

EAI iena‏ كاشف الكهربية 


سرعة التفكك 

معدل اكتساب الطافة 
سرعة التشكل 

سرعة النمو . معدل النمو 
سرعة التزايد . معدل الترايد 
تواتر الحدوث 


معدل انتا ج الطاظة 
سرعة التفكك الاشعاعي معدل التفكك الاشعاعي 


سرعة التفاعل 
سرعة الاستحصال [الاستخراج) 
الاستطاعة الاسمية 


معيز اسمي 


روفيت 
مادة أولية 
الجرعة المضروبة بمعامل الأذى 


الوقود المتفاعل 
U‏ المتفاعلة 


الحجم المتفاعل 
المقطع الفعال للتفاعل 


طاقة التفاعل 

معادلة التفاعل 

حرارة التفاعل 

المسار الحر الوسطي للتفاعل 
الزمن الحر الوسطي للتفاعل 
طاقة التفاعل 


كثاقة аль‏ التفاعل 


а:‏ التفاعل 
سرعة التفاعل 


الوسيط الحركي للتفاعل 
منطقة التفاعل 


مدة التفاعل 


> التفاعل 
فعالية . تفاعلية 
معايرة الفعالية 
суз‏ الفعالية 


ода, 
Apal المعامل الحراري‎ 


recycle [R 262] 


реактор» 

реанторный блок 

химия реактора 

управление реактора 
скорость управлемия реактора 
сердечник реактора; антивывя 
зона реактора 

плен реактора 


техника реакторов 


уравнение реактора 

горючее реактора; топливо ре- 
мктора 

кынетика реактора 

металлургия реактора 


яма реактора; шахта реактора 

отраза реактора 

равгон реактора 

безопасность реакторов 

спектр нейтронов реактора 

синхронизация реактора 

трубка реактора 

корпус ректора 

реагент; реактив 

действительная часть 

перегруппировка; перестройка 

перегруппировка во внешних 
электронных оболочках ато- 
мов 

змеевик подогревателя 

постоянпая перезахвата 

рецессивный признак 

рецессивная мутация 

рециркуляция 


электрон отдачи 
нейтрон отдачи 

протон отдачи 

тритон отдачи 

кожффицмент рекомбинации 
рекомбинвционная система 
кошдемсатор реномбиматора 


регистрирующий контроль 
иввлечение 

выздоровленке 

кривая восстановления 


регенерация урана 


регенерация урановых отходов 
скорость выздоровления; ско- 
рость восстановления 
время восстановления 
ренриствялизация 
прямоугольное расположение 


прямоугольный паралледепи- 
п 
ректификация 


выпрямитель 
рецирнулировать 


101 


del reactor‏ مماعنام 
diseño del reactor‏ 
ingenieria de reactores‏ 


ecuación del reactor 
combustible del reactor 


cinética del reactor 
metalurgia del reacior 


foso del reactor 

veneno del reactor 

pérdida de control del reactor 
seguridad del reactor 

езресїго de neutrones del reactor 
sincronización del reacior 

tubo del reactor 

recipiente del reactor 

reactivo 

parte real 


reordenamiento 
reagrupación de las estructuras peri- 
féricas electrónicas де Юз átomos 


reactor 

bloque del reactor 

quimica de) reactor 

control del reactor 

velocidad de regulación del reactor 


serpentin evaporador 
constante de recaptura 
carácter recesivo 
mutación recesiva 
recirculación 


electron de retroceso 

nùcleo de retroceso 

protón de retroceso 

ибо de retroceso 
coeficiente бе recombinacién 
recombinador 


registrador-regulador 

recuperación 

recuperación 

curva de recuperación; curva de 
restabiecimiento 

recuperación del uranio 


velocidad de recuperación 


ordenación rectangular ; disposición 
rectangular 
paralelepipedo rectangular 


rectificación 
rectificador 


recuperación del uranio de desecho 
recircular 


Ыюс-рИе 

chimie de la pile 

conduite de la pile; réglage de la pile 

vitesse عل‎ réglage de la pile 

ceur бе la pile; milieu multiplica- 
teur 

étude technique de la pile; concep- 
tion de la pile; projet de pile 

gnie nuckaire; technique de la 
construction des piles 

équation relative à la pile 

combustible nucléaire 


cinétique de la pile 
métallurgie des matériaux де la pile 


fosse de la pile 

poison nucléaire 

emballement de la ріс 

sécurité des piles 

spectre des neutrons de pile 

synchronisation de la pile 

сапа) de la عانم‎ 

cuve de la pile 

réactif 

partic réelle 

réarrangement 

réarrangement des électrons péri- 
phériques des atomes 


serpentin bouilleur 

constante de recapture 

caractère récessif 

mutation récessive 

recirculation; recyclage; circulation 
en circuit fe 

électron de recul 

noyau de recul 

proton de recul 

triton de recul 

coefficient de recombinaison 

емстЫе عل‎ rocombinaison 

condenseur du pot бе recombinsi- 
son 


enregisireur-régulateur 

extraction; récupération 

guérison 

courbe de récupération 

extraction de l'uranium; récupéra- 
tion de l'uranium 

récupération des déchets d'uranium 

rapidité de guérison 

temps de récupération 

recristallisation 

ensemble à maille rectangulaire 

parallélépipède rectangle 

rectification 

redresseur 


recycler; remettre en circulation; 
réutiliser 


| pile; réacieur 


reactor [А 212] 


reactor соге 


. reactor design 
. reactor engineering 


. reactor equation 
. reactor fuel 


. reactor kinetics 

. reactor metallurgy 

. reactor period; see: pile period 
. reactor pit 

. reactor poison 

. reactor runaway 

. reactor safety 

. reactor spectrum {of neutrons) 

. reactor syochronizing 

. reactor tube 

. reactor vessel 

. reagent 

. real part (of complex number) 
. rearrangement 

. rearrangement of tbe outer elec- 


tronic structures of the atoms 


. гебоцег coil 
. recapture constant 
. recessive character 
. recessive mutation 
. recirculation 


recoil electron 


. recoil nucleus 

. recoil proton 

. recoil triton 

. recombination coefficient 
. recombiner assembly 

. recombiner condenser 


. recorder-controller 
. recovery; see also: extraction 
. recovery (of в patient) 


recovery curve 


. recovery of uranium 


. recovery of waste uranium 
. recovery rate 


. recovery time 
. recrystallization 
. reclangular array 


rectangular parallelepiped 
rectification 

rectifier 

recycle 


. reacior; see also: pik 
. reactor block 

. геасіог chemistry 

. reactor control 

. racor control rate 


217. 


259. 


20. 
261. 
262. 


هركية المفاعل 
براسة مواد المفاعل 


حفرة المفاعل 

ممم المفاعل 

جموح المفاعل 

اسان المفاعل 

طيف نترونات المفاعل 
مزامنة المفاعل 

قناة المفاعل 

حوض المفاعل 

كاشف 

القسم الحقيقي (لعدد عقدي) 
اعادة الترتيب 

اعادة ترتيب الالكترونات المحيطة في الدرة 


حلزون تسخين مساعد 
ثابت اعادة الأسر 
ipali‏ رجعية 
طفرة رجعية 

جبيان في دورة مظقة 


الكترون راجع (مرته) 
نواة راجعة (مرئدة) 
بروتون راجع 

تهتون راجم 

معامل اعادة الاتحاد 
مجموعة اعادة الاتهاد 
مكثف اعادة الاتحاد 


مسجل. منظم 


امسترداد 
شفاء 


منحني الاسترداد 

استخلاص الهورانهوم . استرداده 
امسترداد نفابة الهورانهوم 

ыл سرعة‎ 


مدة الامسترداد. الشفاء 
اعادة التبلور 

تصفيف متصالب 
متوازي وجوه فانم 
تقويم 

مقوم 

اعادة الحقن في الدورة 


relstivistic mass equation [К 306] 


рециркулировәнное горючее 
рециркуляция 

приведенкая масса 
редукционное дедение 


уменьшенме скоростей до теп- 
ловых 


регенерация органов 
эталомная активная зона 


рафинировочных завод 
агрегат с отражателем 
реактор с рефлектором 


отражение мейтрониого пучка 

симметрия по отношению отра- 
жения; симметрия по отра- 
жению; зеркальмое отраже- 
ние 

рефлектор 

управлепие через отражатель 

решетка отражателя · 

влияние отражателя 

орошение; флегма 

дефлегматор 

коэффицмент дефлегмацик 

преломлекие нейтромного пуч- 
ка 

огнеупориое вещество 


регемерировать плутомий 


регешерировамиое горючее 
регенерация 

воспроизведение нейтронов 
регенерация ядерного горючего 


регенеративмый процесс 

регелеративный ректор 

интервал ограничеммой npo- 
порциональности 

регенеративный паровой цикл 
со вторым обжогом; регене- 
ративный паровой цикл с 
подогреванием 

процесс слияния (хромосом) 

относительная апертура 

относительная биологичесная 
эффективность (излучения) 
(ОБӘ) 

относительмая концентрация 

относительная энергия 


относительная  киметическая 
энергия 

относительная интенсивность 
излучения 

относительный ыейтронный по- 
тон 


относительная энергия частиц 


относительный наклон плато 
относительная скорость 


относительнан летучесть 


релятивистское уравнение мас- 
сы 


regeneración бе órganos 
núcieo tipico; núcleo de referencia 


refineria 
montaje con refector 
reactor con гебесіог 


reflexión de un haz de neutrones 
simetria con respecto а un plano 


refector 

control mediante el reflector 
reticulado del reflector 
economia del reflector 
reflujo 
condensador de reflujo 
relación de reflujo 
refracción de un haz de neutrones 
material refractario 
regerar е! plutonio 
combustible regenerado 
regeneración 
regeneración de neutrones 


regeneración de ios combustibles 
п 


proceso de regeneración 
reactor regenerador 
zona de proporcionalidad limitada 


ciclo regenerativo фе vapor reca- 
lentado 


proceso de recombinación 
abertura relativa 
eficacia biológica relativa (EBR) 


concentración relativa 

energia relativa 

energia cinética relativa 
intensidad relativa de radiación 
flujo neutrónico relativo 
energia relativa de las раки 
pendiente relativa del plateau 
velocidad relativa 

volatilidad relativa 

ecuación de (la) masa relativista 


combustible гесусіё 

recyclage 

masse réduite 

division réductrice; méiose 

raientissement aux vitesses d'agita- 
tion thermique 

régénération d'organes 

oxur type; mieu multiplicateur 
type 

usine de raffinage 

ensemble muni d'un réflecteur 

pile munie d'un réflecteur 


réflection d'un faisceau de neutrons 
symétrie par réflexion; symétrie раг 
rapport à un plan 


réfiecteur 

commande à l'aide de réflecteur 
réseau du réflecteur 

économie due au réfiecteur 

reflux 

condenseur à reflux 

rapport de reflux 

réfraction d'un faisceau de neutrons 


substance réfractaire; matière ré- 
fractaire 

obtenir du plutonium par гёрёпёга- 
tion 

combustible régénéré 

régénération 

régénération des neutrons 

régénération des combustibles nu- 
chaires; rénovation des combus- 
tibles nucléaires 

procédé de régénération 

pile réşénératrice 

ah de proportionnalité limi- 

circuit бе régénération de la vapeur 
par réchauffage 


phénomène бе soudure; recoliement 
ouverture relative 
efficacité biologique relative (EBR) 


concentration relative 

énergie relative 

énergie cinétique relative 
intensité relative du rayonnement 
Вих neutronique relatif 

énergie relative des particules 


pente relative du palier 
vitesse relative 


volatilité relative 
équation de masae relativiste 


recyded fael [R 263] 


263. recycled fuel 

254. recycling 

255. reduced mass 

266. reduction division 

267. reduction to thermal velocities 

268. reduplication of organs 

269. reference core 

270. refinery 

271. reflected assembly 

272. refiected reactor 

273. гебесцоп coeficient; see: albedo 

274. reflection of neutron beam 

275. тебедюп symmetry (righi-ieft 
symmetry) 

276. гећесіог 

277. reflector control 

278. refector lattice 

279. reflector saving 

280. reflux · 

281. reflux condenser 

282. reflux ratio 

283. refraction of neutron beam 

284. refractory material 

285. regenerate plutonium 

286. regenerated fuel 

287. regeneration 

288. regeneration of neutrons 

289. regeneration of nuclear fuels 

290. regenerative process 

291. regenerative reactor 

292. region of limited proportionality 

293. reheat regenerative steam cycle 

294. rejoining process {biolL) 

295. relative aperture 

296. relative biological effectiveness 
(RBE) 

297. relative concentration 

298. relative energy 

299. relative kinetic energy 

300. relative intensity of radiation 

301. relative neutron flux 

302. relative particle energy (in 
plasma) 

303. relative plateau slope 

304. relative velocity {of 2 colliding 
райкК$) 

305. relative volatility 

306. relativistic mass equation 


فود معاد الاستعمال 
اعادة الاستعمال 

الكتلة المختزلة 

ЈА تقسيم‎ 

الكبح الى السرعات الحراهة 
اعادة توليد الأعضاء 
قنب у че‏ لب عهاري 
معمل تصفية 

مجموعة ذات عاكس 
مفاعل ذو عاكس 


бл ум Абал‏ نترونات 


تناظر انمكاسي 


عاكس 

النحكم بواسطة عاكس 
شبيكة العاكس 

йу‏ ناجم عن العاكس 
انحصار . ارتداد 

مكثف راد 

نصبة ао м‏ 
اتكسار هزمة النترونات 


مادة نابهة (صعبة الاتصهار) مادة Ме‏ 


تولد البلوتونيوم 


توليد النتروبات 
توليد الوقود النووي 


عملية التوليد 
مفاعل ولود 
مجال التناسب المحدود 


دارة توليد البخار بالتسخين المنكرر 


عملية الالتئحام 

فعالية بيولوجيةنسيية .نجوع ييو لوجي نمي 
تركيز نسي 

طاقة نسبية 

طاقة حركية نمجية 

شدة الاشعاع الد النسبهة 

طاقة الجسيم النسبية д)‏ البلازما) 

ميل المنيسط النسبي 

سرعة نسبية 


гезовавсе бах [Е 350 


релятивистская частыца 

релятивистская скорость 

релятивность 

частность релаксации 

релаксационвая длина; длина 
релаксации 

время релаксации 

освобождение энергии 


предохракительн:2й клапан 


биологический ремтгев-эквива- 
лент-р»б, BPa, рем 


; |дастамциомиое управлемиые 


дистанционное оборудование 
манипулация на расстояния 


решардит 
физический ремтгеи-эквивалент 


отталкивать протоны 
повторная ошибка 
копировальный процесс 


характерная система располо- 
жения; показательная CH- 
crema расположения 

характерный образец; харак- 
терыая проба 

переработка. 

потери при переработке 

коэффициент зоспроизводства 


отталнивательмая энергия 

отталкивательная сила 

ваучио-исследовательская HA- 
боратория 

эксперимемтальный реактор 

хранилище 

остаточный газ 

остаточный пробег 

остаточиая резктивиость 

сопротивление 

удельное сопротизление; CO- 
противляемость 


разрешение 
разрешающая способность 


раврешающее время; время 
разрешения 
резонанс 
резошансиое поглощение (мой- 
тронов) 

резонансный реактор-размио- 
житель 


резонансный захват 
резошансмый коштур 


резонансвая эяергия 
вероятность избежания peso- 


резонансный поток 
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particula relativista 


velocidad relativista 

relauüvidad 

frecuencia de relajamiento 

distancia de relajación; longitud de 
relajación 

А de relajació 

liberación de energia 


уй!ушШа de seguridad 


particule relativiste 
vitesse relativiste 
relativité 

fréquence de relaxation 
longueur de relaxation 


temps de relaxation 
libération d'énergie; dégagement 
d'tnergie 


soupape de détente; soupape de 
sûreté 
rem 


commande à distance, télécom- 
manie 
dispositifs de tékémanipulation 
manipulation à distance; télkémani- 
tion 


échantillon représentatif; échantil- 
lon de référence 

nouveau traitement 

pertes dues & un nouveau traitement 

coefficient de multiplication; fac- 
teur de reproduction 


. resonance ћих (resonance neu- | flux des neutrons de résonance 


. relauüvitic particie 
. relauvistic velocity 
. relativity 


relaxion frequency 


. relaxation lengh 


relaxa.ion time 


. release of energy 
. relief valve 


. rem (roentgen equivalent, man) 


remote control 


remote handling equipment 

remote manipulation 

renardite 

rep (roentgen equivalent, physi- 
са!) 


repel protons 
repetitive error 


. replicative process 


. representative array 


. representative sample 


reprocessing 


. гергос 0 loss 
. reproduction factor 


. repulsive energy 


. repulsive force (repulsion) 
. research laboratory 


. resolving power 


resolving time 


. resonance absorption (of neu- 


trons) 


. resonance brocder 


. гевопавсе capture 
. ræonance comour 


resonance свегву 
resonance сесаре probability 


tron flux) 


316. 


317. 
318. 


319. 


321. 


342. 
343. 


جسيم Ч‏ 
سرعة نسبوية 

النمبية 
تور ыы‏ 
طول الإرنخاء 


زمن الارتخاء 
تحرر الطاقة 


صمام الامان 
يم | المعائل السيني المشر ي ) (رم) 
تحكم عن بعد 


اجهزة التحكم عن بعد 
مداخلة عن بعد . مهاودة عن بعد 


تنضيد نمونجي 


عبنة ممثلة 


أعادة معالجة Ара.‏ جديدة 
خسارة ناجمة عن اعادة المعالجة 
удаа‏ التكاثر 


طافة التنافر 
قوة التنافر 
مخبر بحوث 


مشاعل بعوث 
خزان 

غاز متبقى 
مدى متبق 
مقاومة 
імя.‏ 


roentgen rays [К 397] 
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резонансный интеграл 
резонансный уровень 
резомансный нейтрон 


ревомаясный пик 
резомансное отравление 


резонансный релнтор 


ревомвыспая область 
резошансное рассеямме 
оффективаое сечение резовимса 


резомансное колебамше 
время срабатывалия 
эмергия покоя 


масса покоя, масса э состоямви 
покоя 

восстанавливающая сила 

результирующая альфа-части. 
ца 

результирующее ядро 

сепараторное кольцо 

положенше вадержни 

задерживающяй анодный по- 
тенциал 

сохранение; удержанме 

коеффициент удержания 

время сохранения; время удер- 
жания 

сетчатая структура 


обратимость соматических эф- 
ктов 

обратимый процесс 

обращение линий 

реный 

реостат 

родий 

ромбическая решетка 


рыбонуклеиновая кислота 
(РНК) 


правозращающий электроя 


кольцевая геометрия 
кольцевая пересчетная схема 


рентгелметр; дозиметр 

стержень 

агрегат стержней; совокуп- 
ность; группа стержией 

приводной мьханызм стержней 

стержыевая решетка 

стержневой термистор 

рентген 

эквивалент рентгена 

рентгенография 

рентгеновские лучи; рентге- 
ковы лучи, Х-лучи 


integral de resonancia 
nivl de resonancia 
neutron de resonanciè 


cresia de говопапсіг: pico de reso- 


intégrale de résonance 
niveau énergétique de résonance 
neutron de résonance 


pic de résonance 
empoisonnement dû aux neutrons 
de résonance 


pile & neutrons de résonance; pile 
fonctionnant dans la région de 
résonance 


région бе résonanoc 

diffusion des neutrons dt résonance 

section eficace рош Из neutrons de 
résonance 


oscillation de résonance 

tempe de réaction; tempe de réponse 
énergie au repos 

mase au repos 


force de rappel 
particule alpha résultante 


noyau résultant; noyau dérivé 
anneau de fixation 

position « retard » 

tension plaque retardalrice 
rétention 

coefficient de rétention 

temps de rétention; temps де séjour 


structure réticulaire 


(possibilité de) réparation des effets 
somatiques 


transformation réversible 
inversion des raices 

rhénium 

rhéostat 

rhodium 

réseau rhombique; réseau en losan- 


ges 
acide ribonucléique (ARN) 
électron демговуте 


ayant la symétrie de révolution 
échelle circulaire; échelle annulaire 


. resonance neutron 
. resonance neuiron бик, see: 


resonance бих 


. resonance peak 


resonance poisoning 


. resonance :сасіот 


time‏ عمد مجم 


. rest energy 


restoring force 
resuhant alpha partie 


. resultant nucleus 
. retaining ring 
. “ retard ” position (of pile) 


retarding plate voltage 


‚ retention 


retention coefficient 


. reteolun time 


. reticular structure 
. reversible compression; see: 
Tia bati 1 
reversibility of the somatic сеси 
‚ reversible process 


. reversion of lines (X-ray spectra) 
. rhenium (Re) 


rheostat 
rhodium (Rh) 
rhombic lattice 


. ribonucleic acid (RNA) 


right-polarized electron (right- 
оса k 


تقامل التجاوب 
سوية التجاوب 
نترون التجاوب 


igy‏ هاوب 
التصمم ,نترونات التجاوب 


مفاعل يعمل بننرونات النجاوب 


منطقة мл‏ 
уж‏ نجاوبي 
المقطع Jain‏ للنهاوب 


اهتزاز النجاوب 

زمن الاستجابة 

الطاقة السكونية 

القوة المرجعة 

جسيم الفا ناتج 

ду‏ ناتجة 

аһ‏ التثبيت 

AGA وضع‎ 

فلطية اللوح المؤخر 

استيقاء . اماك 

مهامل الاستيقاء . معامل اللمساك 
زمن الاستبفاه . زمن ААУ‏ 


بنية شبكية 


عكوسية المفاعل الجسدية 
تحول عكوس 

а ьм انقلاب‎ 
гм 

Аба مالاومة‎ 

روديوم 

شبوكة معينية الوجوه 


ме саль‏ نووي 
الكترون مستقطب 


متناظر دورانيا 
سلم علقي 


rutherfordite [В 417] 


рентгенотерапия 
роджерыт 
среднеквадратичная скорость 


вращающийся питатель 

центробежный насос 

симметрия по отношению пра- 
щения; сныметрин по вра- 
щению 

рототерапия 

ротационная полоса 

ротационная энергия; энергия 
вращения 

вращательный уровень 

вращеные; вращательное ARH- 
жение 

ротацшонное превращение 


приближенный атомный вес 
округление 

рубидый 

ив управления 


электрон возвращающей әнер- 
TEM 

рутений 

резервфорд 


| резерфордит 


105 


roentgenterapia 

rogersita 

media cuadrática de la velozidad; | 
velocidad cuadrática media 

alimentador rotatorio 

bomba rotatoria 

simetria de rotación en el espacio 


roentgenthérapie 

rogenite 

valeur moyenne quadratique de la 
vitesse 

distributeur rotatif 

pompe rotative 

symétrie spatiale par rapport à une 
droite 

rototerapia 

banda de rotación 

energia de rotación 


rotothérapie 
bande de rotation 
énergie de rotation 


niveau énergétique de rotation nivel de rotación 


rotation; mouvement de rotation | movimiento rotativo; rotación; giro 


transformation rotations:elle transformación rotacional 

poids atomique brut 

action d’arrondir (un nombre) 

rubidium 

embaliement fuera de control; escape de control; 

embalamiento 

électron à augmentation continue | eleciron de aumentación continua 
d'énergie; éleciron embalk de energia 

ruthénium 

rutherford 

rutherfordite 


rutenio 
rutherford 
rutherfordita 


. roentgen therapy 
. rogenite 
. root mean square velocity 


. rotating feeder 
rotating pump 
. гоїайоп symmetry (of space) 


. rotation therapy 
. rotational band 
. rotational energy 


. rotational level 
. rotational motion (rotation) 


. rotational transform (of magn. 
line of force) 


. rough atomic weight 
. rounding-of 

. rubidium (Rb) 

. runaway 


. гопажау electron 


j. ruthenium (Ru) 
. rıtherford 
. rutherfordite 


المداواة بالاشمة السينية 
че»,‏ 

القيمة الوسطية التربيعية للسرعة 
ЛЕ‏ 

مضخة دوارة 

تناظر دوراني محوري 


مداوة شعاعية تدوييية 
عصابة الدوران 

طاقة الدوران 

سوية الطاقة الدورانية 
حركة دوراتية 

تحول دواري 

الوزن ул‏ الخام 
эЛ мы‏ 

روبيديوم 

Сз» 

الكترون جامح 
رودينيوم 

ээй», 

رنرفورديت 


Russian — Russe 
Ruso — По-русски 


седловая точка 
деформация седловой точки 


энергыя седловой точки 

| управление безопасности 

| предохранительный механизм 

предохранительный стержень 

Салент 

солеобразующий агент;‏ أ 
липающиќ агент‏ 


солеобразующая способность 
высаливающая способность 


самарий 
самарскит 
самиресит 
отбор пробы 


выса- 


действие опробования 


метод отбора образцов; метод 
ра проб 

слоенная плита 

саркома 

насыщенная активность 

насыщенный пар 

насыщение 

ток насыщения 

напряжение насыщения 

пилообразный осциллятор; пй- 
лообразный генератор 

скаляр; скалярный 

скаляриая величина; скаляр 

сналярное поле 

сналнрный мезон 

скалярный потенциал 

скалярное потенциальное поле 

масштабный коэффициент 


пересчет на два; бинарный 


пересчет 


пересчетное устройство; nepe- 
счетный прибор 


масштабное изменение 
пересчетная скемз 


коэффициент пересчета; закон 
подобия 


скандий 
развертывающее устройство 


развертывание 
площадь развертывания 


отверстие развертывания 
рассашвать; распространить; 
диффуидировать 


| Spanish — spagnoli 
Ёзрейө4 — [lo-ucnancau 


i punto de ensilladura 

аны del punto де епзШа- 
dura 

energia en el punto бе ensilladura 

control de seguridad 

dispositivo de seguridad 

barra de seguridad 

sakita 

reagente salino; reactivo salino 


poder عل‎ precipitación 


samario 
samarskita 
samiresita 
muestreo 


| acción de mucsireo 
sistema de muestreo 


placa « sandwich » 

sarcoma 

actividad de saturación 

vapor saturadc 

saturación 

corriente de sàturación 

tensión de saturación 

oscilador (соп onda) en dientes de 
sierra 

escalar 

cantidad escalar 

campo escalar 

mesón escalar 

potencial escalar 

campo de potencial esçalar 

factor de escala; factor عل‎ propor- 
ción 

escalimetro binario 


escalimetro 

desmultiplicación (соп ип escali- 
metro) 

circuito бе escalimetro 


factor de desmultiplicación del esca- 
limetro 


escandio 

explorador 

exploración; barrido 

campo de exploración; campo de 
barrido 

abertura de observación 

dispersar 


French — Français 
Francés — По-франмузскы 


امه 
أت déformation Фи‏ 


énergie «du col» 
commande de sécurité 
dispositif de sécurité 
barre dz sécurité 
sakite 

relargant 


pouvoir relargant 


samarium 

samarskite 

samirésite 

échantillonnage; prélèvement ; fabri- 
cation d'éprouvettes 

opération d'échantillonnage; prék- 
vement 

procédé d'échantilonnage 


plaque «sandwich » 
sarcome 

activité à saturation 
vapeur saturée 

saturation 

courant de saturation 
tension de saturation 
oscillateur à dents de scie 


scalaire 

quantité scalaire 

champ scalaire 

тєзоп scalaire 

potentiel swalaire 

champ à potentiel scalaire 

facteur de proportionnalité; facteur 
de similitude 

échelle binaire; échelle de deux 


échelle de comptage; compteur 
d'impulsions; intégrateur 
changement d'échelle 


circuit à échelle de comptage; cir- 
cuit intégrateur 
facteur de comptage 


scandium 

explorateur; détecteur; organe de 
balayage 

exploration; balayage 

champ de lecture; zone de balayage 


ouverture d'observation 
diffuser; disperser 


English — Anglais 
ingit: — По-ангдибски 


1. saddie point 
2. saddle point deformation 


3. saddle point energy 
4. safety control 

5. safety device 

6. safety rod 
7. salite 

8. salting agent 


9. salting strength 


10. samarium (Sm) 

11. samarskite 

12. ѕатігезие 

13. sampling 

14. sampling action 

15. sampling system 

16. sandwich plate 

17. sarcoma 

18. saturated activity 

19. saturated steam 

20. saturation 

21. saturation current 

22. saturation voltage 

23. зам-цлив oscillator 

24. scalar 

25. scalar (quantity) 

26. scalar field 

27. scalar meson 

28. scalar potential 

29. scalar potential field 

30. scale factor 

31. scale of two 

32. scaled radiation detector; see: 
scaler 

33. scaler 

34. scaling 

35. scaling circuit 

36. scaling factor 

37. scandium (Sc) 

38. scanner 

39. scanning 

40. scanning area 


41. scanning hole 
42. scatter 


Arabe — Arbi o عر يي‎ 


تشوه АРЫЛ‏ السنامية 


طاقة النقطة المنامية 
ضبط الامان (نجكم) 
جهاز الامان 
قضيب الامان 
ا 
عامل plas‏ . عامل التلميح 


се مقدرة‎ 


secondary сіссітоа emission [5 88] 


рассеянный пучок; диффраги- 
рованный пучок 


рассеянный нейтрон; диффра- 
гированный нейтрон 


рассеянная частица 
рассеянное излучение 
рассеянная волна 


рассеяние 

амплитуда рассеяния 

угол рассеяния 

эффектывное сечение рассеяния 

ядро рассеяния; функция вли- 
AHMA рассеяния 

матрица рассеяния 

средний свободный пробег рас- 
сеяния 

рассеяные нейтронов 


рассеяние частиц 

очистка 

скупит 

шрекингерит 

спинтилляция 

сцинтилляционный счетчик 

сцинтилляционный слой 

сцинтилляционный спектро 
метр 

аварийная остановка реактора; 
быстрая остановка реантора 


быстро останавливать реактор 


Время аварийной остановки 
реактора 
выключатель для аварийной 
остановки реактора 


ситовой анализ 


ситовой классификатор 
счетчин с экраном 
экранирование 
экранирующее действие 


дебаевская длина; длина экра- 
нырованыя 


шар экранирования; дебаль- 
ский шар 


башенный снруббер 


гавоочистытель; скруббер 
уплотняющая плита 
укупорочный сосуд 
закрытый топливный агрегат 


уплотняющая среда 


углотнительное кольцо; уплот- 
вяющее кольцо 

уравнение второго порядка 

вторичный электрон 

вторично-элехтронный счетчик 


haz dispersado 
neutrón dispersado 


particula dispersada 
radiación dispersada 
onda dispersada 


dispersión 

amplitud de dispersión 
ángulo de dispersión 
sección eficaz de dispersión 
مملعقام‎ de dispersión 


matriz de dispersión 
libre recorrido medio de dispersión 


dispersión de neutrones 


dispersión de particulas 
depuración por coprecipitación 
schoepita 

schroeckingerita 

centelleo 

contador de centelleo 

сара de centelleo 
espectrémetro de centelleo 


interrupción irstantánea; paro 
brusco 


interrumpir bruscamente; parar 
bruscamente 


tiempo de introducción de las 
barras (reactores) 

conmutador de interrupción instan- 
tánea; botón бе corte brusco 


análisis granuloméirico; granulo- 


а або de 


unidad de combustible сосатізайа; 
unidad sellada de combustible 

medio рага sellar; substancia рага 
cerrar icamente 

anillo de cierre hermétigo 


ecuación de segundo orden 
electrón госшкіагіо 
contador a electrones secundarios 


emisión de electrones secundarios | вторичная электрониаязмиссия 
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faisceau diffusé 
neutron diffusé 
particule diffusée 


rayonnement diffusé 
onde diffusée 


difusion 

amplitude de diffusion 

angie de diffusion 

section сћсасе de difusion 
noyau de l'intégrale de difusion 


matrice de diffusion 
libre parcours moyen de diffusion 


diffusion de neutrons 


diffusion de particules 
balayage 

schoepite 

schroeckingerite 
scintillation 

compteur ё scintillations 
couche luminescente 
spectromètre à scintillations 


arrêt brusque; arrêt instantané 


arrêter brusquement 


temps de chute des barres 


commutateur commandant la chute 
dai barres; bouton d'arrêt instan- 


analyse granuloméirique; granulo- 
métrie 


classeur à tamis 

compteur à paroi-écran 

effet d'écran; tamisage 

effet d'écran 

longueur de Debye; longueur du 
rayon d'action de l'effet d'écran 

sphère de Debyc; sphère de l'effet 
d'écran 

colonne d'épuration 

tour d'épuration; tour de lavage 

plaque de jointement 

réservoir hermétique 

cartouche active hermétiquement 
close 

ciment pour joints hermétiques 

point (d'étanchéité) 

équation du deuxième ordre 

électron secondeire 

compteur а électrons secondaires 

émission d'électrons secondaires 


acattered beam [S 43} 


scattered beam 


. scattered neutron 


. scattered particle 

. scattered radiation 

. scattered wave 

. scatterer; see: diffuser 
. scattering 

. scattering amplitude 

. scattering angie 

. scatlering cross section 
. scattering kernel 


. scattering matrix 
. scattering mean free path 


. scattering of neutrons (particles, 


ес.) 


. scattering of particles 

. scavenging 

. schoepite 

. schroekingerite 

. scintillation 

. scintillation counter 

‚ scintillation layer 

. scintillation spectrometer 


. Scam 


somam to 


. scram rod; see: safety rod 


. scram switch 


scrap; see: waste 


. screen analysis 


screen classifier 


. Screen wall counter 

. ccreening 

. screening effect 

. screening length (Debye length) 
distance) 


{screening 


. Screening spbere (Debye sphere) 
. scrub column (scrubbing tower) 


. scrubber 

. seal plate 

. seal tank 

. sealed-in fuel unit 


. sealing medium 
. sealing ring 


. second order equation 
. secondary сіесігоп 


secondary-eleciron counter 


. secondary electron emission 


ijaya åa ja | 43. 

Јар оэ | 44 

Хан جسيم‎ | 45 

укр اشعاع‎ | 46 

ipapa ipga | 47 

хае | 48 

2 | 49 

у‏ | سعة التبعثر 

51 | زاوية التبعثر 

2 | المقطع الفعال للتبعثر 

53 | لب كامل التبعثر 

4 | مصفوفة التبعثر 

5 | المسار Ја‏ الوسطي М‏ 
6 | تبر النترونات 

ы | 7‏ الجسيمات 

8 | تسفية 

59 | سكوبيت 

0 | سکروکنغریت 

61 | وميض 

2 | عداد الوميط 

álya | 63‏ ولمضة 

4 | مطياف الوميض 

65 | ايقاف فجاني. موفف فجائي 
.66 | أوفف Ам‏ 

67 ر ن 

.68 | مدة الايقاف الفجاني 

69 | مفتاح الايقاف الفجاني 
.0 | نفايات 

1 | تحليل منخلي 
.72 | مصنف منخلي 

3 | عداد نو حافل 

4 | حيلولة 

5 | مفعول الحيلولة 

6 | طول الحيلولة (طول ديباي) 
7 | كرة الحيلولة (كرة ديياي) 
78 | عمود التصفية 

79 برج التصفية 

81 | خزان مختوم | محكم (JIEN‏ 
2 | وهدة وقود مختوم 

83 | ملاط خاتم 

АШ | 4‏ احكام السد 

5 | معائلة من المرنبة الثانية 
6 | الكترون انوي 
.87 | عداد الالكترونات الثانوية 
88 | اصدار الالكترونات الثانوية 


self-regulation |S 135] 


вторичная реакция слияния 
вторичный теплообменник 
вторичный ион 

вторичный минерал 
вторичный нейтрон 


вторичное квантовое число 
вторичная радиация 


вторичный реактор 
длительное уравнение 


длительное равновесие 
зерно 


запальная область 
запальная топливная плита 
запальная сборка 


сегрегация 
правило отбора 
селективный поглотитель 
селективиое поглощение 
набирательная локализация 
селен 

самопоглощение 

время самостолкновения 


самосогласованиое поле 
самосогласованная суперпози- 
ция 
самостягивающий ток 
самостягивание; самосжатие 
самодиффузия; саморассеяние 
собственная энергия 
собственное поле 


саморазогревание 
самоинтерференция 
самоограничивающаяся цепная 
реакция 
самоподдерживающийся 


самоподдерживающаяся ANEP- 
ная цепная реакция 

саморазвивающанся цепная ре- 
акция 

самостягивающаяся плазма 


самораввивающаяся реакция 


самораспространяющееся осво- 
бождение энергии 


самогасящийся счетчик 
собственное излучение 
самореагирующая плазма 
саморегулирующийся 
саморегулирование 


reacción عل‎ fusión secundaria 
intercambiador de calor secundario 
ion secundario 

mineral secundario 

neutrón secundario 


número cuántico secundario 
radiación secundaria 


reactor secundario 
ecuación secular 


equilibrio secular 

medio activo; medio fertilizante 
(reactores) 

zona de siembra; zona fertilizante 
(reactores) 

placa de combustible de siembra 


elemento activo; unidad de siembra 


se pegación 

regla de selección 

absorbente selectivo 

absorción selectiva 

localización selectiva 

ѕеіспіо 

autoabsorción 

tiempo de autocolisión; periodo de 
autocolisión 

campo autocongruente 

superposición auto-consistente 


corriente autoconstrictora 
autoconstricción 
autodifusión; autodispersión 
energia propia 

campo ашовепегайо 


ашосајепіатіемо 
autointerferencia 
reacción en cadena autolimitada 


automantenido{a); autopropagado 


reacción посюаг en cadena suto- 
mantenida 


reacción en cadena automultipli- 
cada 


plasma autocontraido 


reacción autopropagada; reacción 
automantenida 

liberación de energia ашоргора- 
gada 

contador de autoextinción 

autorradiación 

plasma autorreaccionante 

autorregulador 

autorregulación 


Уд 


réaction secondaire de fusion 
échangeur secondaire de chaleur 
ion secondaire 

minéral secondaire 

neutron secondaire 


nombre quantique secondaire 

radiation secondaire; rayonnement 
secondaire 

pile secondaire 

équation séculaire; équation par 
rapport au temps 

équilibre séculaire 

milieu actif; matière fissile 


zone à matière active; région соп:е- 
nant la matiėre fissile 

plaque contenant de la matière fis- 
sile 

élément actif; cartouche à matière 
fissile 

ségrégation 

гёріе de sélection 

absorbant sélectif 

absorption sélective 

localisation sélective 

sékénium 

auto-absorption 

temps d'autocollision 


champ autocongruent 
superposition auto-consistante 


courant d'autostriction 
autostriction 
autodiffusion 

énergie propre 

champ auto-engendré 


auto-échauflement 
auto-interférence 
réaction еп chaîne automodérée 


auto-entretenu; auto-propagé 


réaction еп chaine nuclézire auto- 
entretenue 

réaction en chaîne automuitiplica- 
trice 

plasma sous autostriction 


réaction se propageant par elle- 
même 


dégagement d'énergie se propageant 
par lui-même 

compteur autocoupeur 

autoradiation 

plasma à autoréaction 

autorėglable 

autorėgulation 


secondary emission [5 89] 


secondary emission; see: secon- 
dary radiation 


. secondary fusion reaction 

. secondary heat exchanger 

. secondary ion 

. secondary mineral 

. secondary neutron 

. secondary ore; see: secondary 


mineral 


. secondary pile; see: power pile 
. secondary quantum number 
‚ secondary radiation 


. secondary reactor 


secular equation 


. secular equilibrium 
. seed 


. seed area; seeded area 
. seed fuel plate 
. seed unit 


. segregation 

. selection rule 

. selective absorber 

. эс!сспус absorption 
. selectıve localization 
‚ selenium (Se) 

. self-absorption 

. self collision time 


. self-congruent field 
. self-consistent superposition 


. self constricting current 

. self constriction 

. <lf-diffusion 

. self-energy 

. self-field (from separation of 


charges) 


. self-heating 
. self-interference 
. self-limiting chain reaction 


{self-support- 
ing; self-propagating) 


‚ self-maintaining nuclear chain 


reaction 


. self-multiplying chain reaction 


self-pinched plasma 

self-propagating; see: self- 
maintaining Р 

self-propagating reaction 


release of 


self-propagating 
energy 
selı-quenching counter 
self-radiation 
sclf-reacting plasma 
self-regulating 
self-regulation 


‚ self-maintaining 


89. 


127. 
128. 


129. 


130. 


131. 
132. 
133, 
134. 
135. 


اصدار ثانوي 


تفاعل اندماجي ثانوي 
مبادل حراري ثانوي 
ليون ثانوي 

فلز ثانوي 

نترون ثانوي 

خامة ثانوية . ركاز انوي 


مفاعل ثانوي 
العدد الكمومي الثانوي 
اشماع ثانوي 


مفاعل ثانوي 
معادلة ابدية 


оля‏ ابدي 
مادة نشطة (انشطارية ) 


منطقة المادة النشطة 
صفيحة الو قود النشطة 
وحدة نشطة 


Ja 
فاعدة الاصطفاء‎ 
„Айа! ماص‎ 

امنصاص اصطفاني 
نوضع اصطفاني 
юке‏ ۾ 

امتصاص „їз‏ 
مدة التصادم АШ‏ 


л А»‏ الانسجام 

انضمام منسجم ذاتها 

تيار الانقباض الذاني 
انقباض ذاتي 

انتثار ذاتي 

طافة ذائية 

حقل ذاتي 

сй‏ ذاتي 

تداخل ذاتي 

تفاعل متصلل ذاتي التحكم ( الضبط) 
مستديم ذاتها 

تفاعل نووي متسلسل ( مستديم اتيا ) 
تفا حل متملسل متنام ذاتها 
بلاسما منكمشة VNI‏ 
مستديم ذاتها 

تفاعل ذاتي الاننشار 
تحرر ШАЙ АЙДАЙ‏ ذاتي 
عداد ذاتي الاتخماد 
اشعاع ذاتي 

بلامما ذاتية التفاعل 
يضبط ул‏ 

ضبط ذاتي . انضباط 


shear {S 178] 


| саморассвиванме 

самеэкранирование 

! коэффициент самоэнранирова- 

| ния 

самостабиливирующийся pean- 
тор 


самостоятельный 


самоподдерживающаяся peak- 
ция слияния 

сельсни; сельсинный 

сельсинный двигатель 


полупроводник 

полуэмпирическая массовая 
формула 

полукруглая траектория 

семилетальный 

нэпрарленне вектора 

время чувствительности 


чувствительный объем 


раздедительный агрегат 
разделительная колонна 


завод по разделенню изотопов 


сепарацнонный ‘агрегат 


селарационная . способность 


последовательный распад; се- 
рийный распад 

рааложение в ряд 

сервомеханизм; сервомотор 

точка сравнения 

осаждение 

осадочный бассейн; осадитель- 
ный бассейн 


скорость оседання 


половая хромосома 


сцепление с полом; наслед- 
ственность, связанная с по- 
ловыми хромосомами 


мутация, сцепленная с полом 
соотношение полов 


хроматин, имеющий половые 
привнақи 


качание 
упругое сечение формы 


упругов рассеяпие формы 
модедь идра с резкой границей 


резкий резонанс 

шарпит 

сдвиг магнитного поля; срез 
магнитного поля 
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autodispersión 
autoblindaje; autoprotección 


| tactor de autoblindaje 


reactor autoestabilizado 


reacción de fusin automantenida 


repetidor de fase; « selsyn » 
motor de Selsyn 


semiconductor 
formula semiempirica de la masa 


trayectoria semicircular 

semiletal 

sentido del vector 

tiempo de sensibilidad; репойо de 
fúncionamiento 

vohımen sensible 

unidad de separación 


columa de ѕерагасібп; torre de 
separación 


instalación para separación de isó~ 
topos 
elemento separador 


poder separador 


serie de desintegraciones 


desarrollo en serie 
servomecanismo; servomotor 
punto de ajuste 
sedimentación 

estanque de sedimentaçión 


velocidad de sedimentación 


cromosoma sexual 
herencia ligada al sexo 


гаціасібп ligada al sexo 
coeficiente de masculinidad 
cromatina sexuada 


sacudimiento 

sección eficaz clástica debida а la 
forma 

dispersión elástica debida a la forma 

modelo del núcko con contorno 
bien definido 

resonancia aguda 

sharpita 

сїтаййапнеп(о dei сатро magnético; 
cizalladura del campo magnético 


autodifTusion 
effet d'ombre; autoprotection 
facteur d'ombre 


pik autorėgulatrice 


réaction de fusion auioeniretenue 


répétiteur « ѕе[ѕуп »; autosynchrone 


synchrotransmetteur; moteur auto- 
synchrone 


semiconducteur 


formule semi-empirique relative à la 
masse 


trajectoire semi-circulaire 

semi-létal 

sens d'un vecteur 

temps de sensibilité; période de 
fonctionnement 

volume sensible 

cellule de séparation 

colonne de séparation 


usine de séparation isotopique 


cellule de séparation; élément sépa- 
rateur 


pouvoir séparateur 


désintégrations successives; famille 
radioactive 

développement en sério 

servomécanisme 

point de réglage 

sédimentation; décantation 

bassin de sédimentation; citerne de 
décantation 


vitesse de décantation; vitesse de 
sedimentation 

chromosome sexuel 

hérédité liée au sexe 


mutation liée au sexe 
proportion des sexes 
chromatine sexuée 


зесоца عم‎ 
section efficace de diffusion Я аз- 
tique due а la forme 


diffusion élastique due а la forme 
modèle du поуви à frontière nette 


résonance aiguë 
зћагрёпе 
cisaillement du champ magnétique 


self-scattering [5 136] 


self-scartering 
seif-screening {self-shielding) 
self-shielding factor 


self-stabilizing reactor 


. self-supponing; see: self- 


maintaining 
self- 
maintaining 


. self-sustaining fusion reaction 


. selsyn 
. selsya motor 


. semi-conductor 
. semi-empirical mass formula 


. semicircular path 

. semi-lethal 

. sense {of a vector) 
. sensitive time 


. sensitive volume 
‚ separating unit 


. separation column 


. separation factor; see: enrich- 


ment factor 


. separation plant 
. separati. element 


. separative power 
. аерагайув unit; see: separative 


element 


. series decay 


. series expansion 
. servo-control mechanism; servo 
. Set point 

. settling 

. settling basin 


. settling time; see: correction 


time 


. settling velocity 


. sex chromosome 
. sex-linkage 


. sex-linked mutation 

. sex-ratio 

. sexualted chromatin 

. ahaking 

. ahape clastic cross section 
. ahape elastic scattering 

. harp boundary model 


. aharp resonance 
‚ aharpite 
. shear (of magnetic field) 


. self-susiaining; see: 


136. 
137. 
138. 


139. 


تبعثر داتي 
حجب داتي . الحجاب دائي 
عامل التدرع الداني 


مفاعل داتي الاستقرار 
مستديم دانیا 

и‏ داي 

تاغل اندماج مستديم دان 


ذائي التزامن . ا »سين ٠‏ 
مجرك ГҮН‏ محرك سدسيني 


نصف ناقل 
الصيفة نصف التجرربية ШО‏ 


مسار تصف G‏ 

مهلك النصف 

جهة الشعاع 

زمن التحصسص . زه العمل 


الحجم الحساس 
وحدة الفصل 
عمود الفصل 


مصنع فصل النظائر 
وحدة فصل 
مقدرة الفصل 


تفكك متسلسل 


نشر وفق سلسلة 

الية تعكم مؤزر 

АҺА‏ الضبط بالمقارنة 

ترسب . تثقل 

حوض الترسسب . هوض التثقل 


‚ДУЛ Ар. . الترسب‎ Ар 


صبغي جنسي 
توارث صبغي 


نسبة الجنسين 

كروماتين ذو سمات جنسية 

رج. خض 

مقطع التبعثر المرن الناجم عن الشكل 
تبعثر مرن ناجم عن الشكل 

نعودج النواة ذات الحدود الواضحة 


تجاوب حاد 
شربيت 


قص الحقل المغنطيمي 


shut-off rod [$ 218] 
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esfuerzo сопате; esfuerzo de ciza- | скалывающее усилие; напря- 


жение при срезе 
оболочка 
кожух; оболочка 
оболочка 
оболочная модель 
оболочечное строение (ядра) 
защита; предохранительный 
кожух реактора 
экранированный электроскоп 


экракированный куклид 


защита от излучений 

эффект экранирования 

корректировочный стержень 

корректировочко - предохрани- 
тельный стержень 

проверка при помощк прокла- 
док, катущен и т. д. 

амортизатор; буфер 

ударно-гидродинамический эф- 
фект 

ударная волна (в воздухе) 


короткоживущий; с малой npo- 
должительностью жизни 


короткоживущий продукт де- 


ления 
короткоживущие гамма-лучи 
короткоживущее излучение; 


радиация малой продолжи- 
тельности жизни 


короткоживущее радиоактив- 
ное вещество; радиоактивное 
вещество с малым периодом 
полураспада 

короткий период реактора 

сила притяжения близкого 
действия 

короткодействующее взаимо- 
действие столкновения; KO- 
роткодействующее взаимо- 
действие соударения 


короткодействующая сила 


короткодействующее взаимо- 
действие 


короткопробежная частица 
дробовый зффект; шрот-эффект 


ливень 
ливневая частица 
изгиб 

усадочная раковина 
коэффициент усадки 


остановка; гашевие реантора; 
выключение реактора 


усилитель остановки 


канал выключения; канал оста- 
HOBHH 


цепь выключения; цепь OCTA- 
новки 
механизы остаиовки 


аварийный стержень; предо- 
хранительный стержень 


llamiento; tensión tangencial 
vaina 
envainado 
capa; envoltura 
modelo nuclear de capas 
estructura de capas 
blindaje 


electroscopio blindado 
nuclido blindado 


blindaje contra la radiación 
efecto de blindaje 

barra de compensación 

barra de compensación y seguridad 


corrección; ajuste (shimming) 


amortiguador 
efecto hidrodinámico de choque 


onda de choque 
de vida corta 


producto de fisión de vida сопа 


rayos gamma de periodo corto 
radiación de vida corta 


substancia radiactiva de vida сопа 


periodo corto (del reactor) 
fuerza de atracción de corto alcance 


interacción de choque a corta dis- 
tancia 


fuerza de corto akance 
interacción de corto akance 


particula de corto alcance 
efecto de granalla 


chaparrón 

particula del chaparrón 

codo (de una curva) 

cavidad de contracción; sopladura 


factor de encogimiento; factor de 
contracción 


interrupción; paro; corte 


amplificador del sistema de seguri- 
dad (reactores) 

canal del sistema de seguridad 
(reactores) 

circuito де interrupción 


mecanismo de parada; mecanismo 
de interrupción 
barra de seguridad 


tension de cisaillement; contrainte 
de cisaillement; cission 

fourreau; revêtement 

chemisage 

couche 

modèle en couches 

structure en couches 


bouclier (de protection) (pile); écran 
(laboratoire) 


éłeciroscope protégé contre le rayon- 
nement 


élément de formation directe; élé- 
ment « protégé « 

protection contre les rayonnements 

effet d'écran; effet d'ombre 

barre de compensation 

barre عل‎ compensation et de sécurité 


corrections de réglage (d'un champ 
magnétique) 

amortisseur 

effet hydrodynamique de choc 


onde de choc 
de courte période 


produit de fission de courte période 


rayons gamma de courte période 


radiation de courte période; rayon- 
nement de courte période 


substance radioactive de courte pé- 
riode 


faible temps de montée 
force d'attraction à courte distance 


action de choc à courte distance; 
action de choc à faible portée 


force de faible portée 
action de faible portée 


particule à faible parcours 

effet de grenaille; effet de grêle; 
effet de bruit Schottky 

gerbe 

particule de la gerbe 

inflexion 

cavité de retrait 


facteur de contraction; facteur de 
rétrécissement 


| arrêt (de la pile) 


amplificateur d'arrêt; amplificateur 
de sécurité 

canal des dispositifs de sécurité 

boucle d'arrêt 

mécanisme d'arrêt 


! barre de sécurité 


shear stress [5 179] 


shear stress 
. sheath 
. sheathing 
. sheli 
. shell model 
. Shell structure (of nucleus) 
. shield 


. shielded electroscope 
. shielded nuclide 


. shielding against radiation 
. shielding effect (screening effect) 
. shim rod 

. shirn-safety rod 


. shimming (adjustment of mag- 


netic field) 


. shock absorber 
. shock-hydrodynamic effect 


‚ shock wave 
. short-lived 


. short-lived fission products 
. short-lived gamma rays 


. short-lived radiation 


. short-lived radioactive substance 


. short period of rise 
. short-range attractive force 


short-range collisional interac- 


tion 


. short-range force 
. short-range interaction 


. short-range particle 
. shot effect 


‚ shower 

. shower particle 

. shoulder (of a curve) 
. shrinkage cavity 

. skrinkage factor 


. Shutdown (of the reactor) 
. shutdown amplifier 
. shutdown channel 


. shutdown loop (of reactor) 


shut-down mechanism 


shut-off rod 


179. 


203. 


217. 


218. 
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النموذج الطبقي 

بنية АМЫ»‏ (للنواة | 

Ja Ел 

مكشاف الكهرنء دو الاين 
تدريع ше‏ الاشعاع 

مفعول الحيلوله 

قضيب Д.а)‏ والامان 
ضبط الحقل المغطيسي 
ماص الصدمات 


المفعول الهدروديدمي الصدمي 


موجة الصدم 
فصير الدور . قصير العمر [الاجل / 


نناج انشطاري قصير العمر 
منبع غاما قصير العمر 
منبع اشعاعي قصير العمر 


مادة مشعة قصيرة العمر 


دور النهضة жай‏ 
قوة جانبية قصيرة المدى 


تفاعل تصادمي فصير المدى 


قوة قصيرة المدى 
تفاعل فصير المدى 
جسيم قصير المسار 
مفعول الرشق 
همرة 

جسيم من الهمرة 
نعطف ( المنحني) 
فجوة انكماش 
معامل الاتكماش 


ايقاف (المفاعل) 
مضخم ЧАША‏ 
ш‏ الابقاف 
دارة الايقاف 

البة الايقاف 
قضيب الايقاف 


зот-пешгоа chain reaction [S 265] 


пневмопочта 
братья н сестры 


скрещивание между братьями 
н сестрами 


сикланемия 
боковое спускное течение 
ситчатая тарелка 
реактор «сигма» 
әсобразная кривая 
силикагель 

кремний 

серебро 

преобразование подобия 


фактор обогащения односту- 
пенчатого процесса 


единичный автономный мута- 
бельный ген 


одноканальный ан ализатор 


одноступенчатая фаза диффу- 
зин 


однократное облучение 
единичный удар; одноударный 
одноударное событие 
отдельный локус 
одностержневая решетка 
однократное рассеяние 


одноступенчатый диффузион- 
ный насос 


одноступенчатая диффузионная 
установка 


одноступенчатый процесс 

одноступенчатая рециркуля- 
ция 

одноступенчатый раэделнтель; 
одноступенчатый сепаратор 

сингулет 

однократно заряженный нон 

спекание; аггломерация 


кожная доза 

поверхностный эффект; скын- 
эффект 

скин-слой 


склодовскит 
пластинчатый реактор 


шлак 
скольжение 


щелевый источник 
наклон 


медленный селектор; медлен- 
ный прерыватель 


«медленный» поток; поток мед- 
ленных нейтронов 


медленный нейтрон 
захват медленных нейтронов 


orificio рага vaivén neumático 
bermancs 
cruzamiento entre hermanos 


anemia falciforme 

corriente lateral 

placa de criba 

pila «sigma » 

curva sigmoides 

gel de silice 

silicio 

plata 

transformación por similitud 


factor de proceso simple; factor de 
separación de un procedimiento 
de una sola сара 

gene único autónomo mutable 


analizador de canal único 
etapa única de difusión 


exposición única 

impacto simple 

fenómeno de impacto único 
locus aislado 

reticulado de barra піса 
dispersión única 

bomba difusora de una etapa 
unidad difusora de una мара 


procedimiento de una sola ciapa 
recirculación de etapa única 


separador de una etapa 
singulete 

ioa бе carga única 
sinterización 

доз cutánea 

efecto pelicular 

capa del efecto pelicular 


sklodowskita; sklodowsquita 
сэсогіа(з) 
deslizamiento 


fuente а bendidura; fuenle а rendija 
pendiente 

selector lento 

flujo lento 


neutron lento 
саршга де пешгопез lentos 


reacción en cadena con neutrones | цепная реакция с медленными 


нейтронами 


kentos 


сапа] à va-ci-vient poeumatique 
[тёге et хли; germain 
croisement entre germains 


anémie à hématies falciformes 
courant latéral 

plateau perforé 

pile « Sigma » 

courbe sigmolde 

gel de silice 


argent 
trantformation par зипИциде 


facteur d'enrichissement d'un pro- 
cédé à simpk passe 


gène autonome unique capable عل‎ 
mutation 


analyseur à un scul canal 
étage unique de diffusion 


irradiation unique 

coup unique 

phénomène «à coup unique » 
locus unique 

réseau à barreau unique 

diffusion simple 

pompe de diffusion à un seul étage 


cellule de difusion à simple passe 


procédé à simple passe 
recyclage à simple passe 


séparateur à un seul étage 


ungukt 
ion à charge unique 
frittage 


dose cutanée; dose à la peau 
effet pelliculaire; effet Kelvin 


couche où se produit l'effet pelli- 
culaire 


sklodowskite 

pile infinie à épaisseur constante; 
pile-plaque 

laitier; scorie 

glissement 


source (ionique) à fente 

pente; déclivité 

sėkcteur mécanique pour Ѓајріса 
vitesses 

flux de neutrons lents 

neutron lent; neutron épithermique 


capture de neutrons lenta 
réaction en chaine par neutrons lents 


shuttle hole [5 219] 


shuuie hole 


. sib 
‚ sibs crossing 


. sickle cell anaemia 

‚ side siream 

. sicve plate 

. sigma pile 

. sigmoid curve 

. gilica-gel {silico-gel) 

. silicon (Si) 

. silver (Ag) 

. similarity transformation 

. simple pinch effect; see: quasi- 


stationary pinch effect 


. simple process factor 


‚ single autonomous mutable gene 


. single-channel analyzer 
. single diffusion stage 


. Single exposure 

‚ single hit 

‚ single-hit event 

. single locus 

. single-rod lattice 

. single scattering 

. single-stage diffusion pump 


. single-stage diffusion unit 


single-stage process 


. single-stage recycle 
. single-stage separator 


. singlet 

. їп !у-сһагдей ion 

. мегов 

. skiagram; see: radiograph 
. skin бозе 


skin effect 


. skin layer 


. sklodowskite 
. Slab reactor 


. slag 

. slip 

. Sip stream; see: side stream 
. slit source (of ions) 

. slope 

. slow chopper 


. slow fux 


. Sow neutron 
. Sow-neutron capture 
. Sow-neutron chain reaction 
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قبا المكوك النفحية 
اخوة 
زواج الاقارب. زواج المحرم 


Ala pall وحيد‎ UEY! معامل‎ 


جينة وحيدة ذاتية طفورة 


محلل وحيد القناة 
مرحلة تغلغل مفردة 


تعريض مفرد 

ضربة مفردة 

basi y حادثة دفعة‎ 

موضع وهيد 

بنية أحادية القضيب 

تبعثر بسبط 

مخلية ШЫЙ‏ وحيدة المرحلة 


وحدة التشديية وهيدة المرحلة 
عملية وهيدة المرحلة 
Л‏ وهيد المرحلة 
فرازة وحيدة المرحلة 
أحادية 

أيون وحيد الشحنة 
تلبيد 

جرعة جلدية 

المفعول Ч‏ 
مكلو دو كيت 

„ма مفاعل‎ 

сф 

انزلاق . زلق 

منبع (أيونات) ذو شق 
ميل. انحدار 

تدفق (نتروني ) بطيء 


ля‏ نترون بطيء 
تفاعل متسلصل بنترونات بطينة 


source interlock [5 315] 


нах 


цепная реакция на медленных 
нейтроках 


замедление 

площадь вамедления 
плотность замедления 
ядро замедления 


длина замедления 
замедление нейтронов 
способность замедления 

время замедления 
повреждение уранового блока 
шлам 

шламовый реактор 


селектор для малого пучка 


малогабаритный реактор 
плавка 

плавная кривая 

плавная функция энергии 


потенциальная яма с закруг- 
ленными краями 


соддият 
натрий 
реактор, охлаждаемый натрмем 


натриевый счетчик фотонов 
опыт с содмевым реактором 


уранат натрия 

мягкая компонента 

мягкое ивлучение 

солнечная энергия 

солнечная реакция 

соленоид 

пространственный угол 

твердая фаза 

решетка с твердыми стержнями 

твердый раствор 

физика твердого тела 

растворимость 

раствор 

химия растворов (полных про- 
дуктов деления) 

извлеченые растворителем 

соматическые клетки 


соматическое поражеяие; сома- 
тическое повреждение 


сорбция 

разборка (руды); сортировка 
источник 

распределение источнинов 


деление источника 

среда без источныков; среда, 
свободная от источников 

блокировка нейтронного источ- 
ника 
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neutrones lentos 


агса de moderación 
densidad de moderación 
núcleo de moderación 


longitud de moderación 

moderación de los neutrones 

poder de moderación 

tiempo de moderación 

rotura de cartuchos 

suspensión 

reactor de combustible en suspen- 
sion 

interruptor periódico de haz pe- 
queño; selector de velocidades de 
pequeño haz 

reactor en escala reducida 

fundición; fusión 

curva regular; сигуа continua 

función lentamente variable de la 
е 

pozo de potencia] де сошопю 
suavizado 

soddyita 

sodio 

reactor refrigerado por sodio 


contador عل‎ fotones a sodio 

experimento de reactor refrigerado 
por sodio 

uranato de sodio 

componente blando 

radiación blanda 

energia solar 

reacción de tipo solar 

solenoide 

ángulo sólido 

fase sòlida 

reticulado con barras macizas 

solución sólida 

fisica del estado sólido 

solubilidad 

solución 

quimica de las soluciones (de los 
productos de la fisión) 

extracción por solventes 

célula somática 


Н 


moderación 


enclavamiento con la fuente 


réaction en chaîne de fissions par | reacción de fisión en cadena рог 


neutrons lents 


ralentissement 

aire de ralentissement 

densité de ralentissement 

noyau de l'intégrale de ralentisse- 
ment 

longueur de ralentissement 

ralentissement des neutrons 

pouvoir ralentisseur 

temps de ralentissement 

rupture de gaine d'une cartouche 

boue; suspension 

pile à combustible en suspension 


sélecteur à petit faisceau 


pile å échelle réduite 

fusion (d'un métal) 

courbe lissée 

fonction d'énergie à variation lente 
et régulière 

puits de potentiel arrondi 


pik utilisant le sodium comme réfri- 
gérant 


compteur de photons å sodium 
pile expérimentale à sodium 


uranate de sodium 
composante molle 
rayon doux; rayon mou 
énergie solaire 

réaction de type solaire 


physique de l'état solide 

solubilité 

solution 

chimie des solutions de produits de 
fission 

extraction par solvant 

cellule somatique 

ksion somatique 


sorption 

triage 

source 

distribution de l'émission; réparti- 
tion des sources 

fission émettrice 

milieu sans source(s) 


verrouillage бе la source 


l 
р 


slow-neutron fission [S 266] 


Ада انشطار پنترونات‎ | 266. Яом-пешгоп fission fission par neutrons lents fisión por neutrones icntos деление на медленных нейтро- 


267. see also: thermal neutron fission 

268. slow-neutron-induced fission 
chain reaction 

269. slow reactor; see: thermal гсас- 
tor 

270. slowing down 

271. slowing down arca 

272. slowing-down density 

273. slowing down kernel 

274. slowing-down length 

275. slowing-down of neutrons 

276. slowing-down power 

277. slowing-down time 

278. slug burst 

279. slurry 

280. slurry reactor 

281. smali-beam chopper 

282. small-scale reactor 

283. smelting 

284. smooth curve 

285. smooth function of energy 

286. smooth potential well 

287. soddite (soddyite) 

288. sodium (Na) 

289. sodium cooled reactor 

290. sodium photon counter 

291. sodium reactor experiment 

292. sodium uranate 

293. soft-component 

294. soft radiation 

295. solar energy 

296. solar type reaction 

297. solenoid 

298. solid angle 

299. solid phase 

300. solid-rod lattice 

301. solid solution 

302. solid state physics 

303. solubility 

304. solution 

305. solution chemistry (of gross fis- 
sion products) 

306. solvent extraction 

307. somatic cell 

308. somatic injury 

309. sorption 

310. sorting 

311. source (vector analysis of field) 

312. source distribution 

313. source fission 

314. source-free medium 

315. source interlock 


تفاعل متسلسل بنترونات хы‏ 


تباطو 

مساحة التباطؤ 

كثافة التباطؤ 

طول التباطؤ 

تباطؤ النترونات 
مقدرة التباطؤ 

زمن التباطؤ 

تمزق كبسولة الوقود 
وحل 

مفاعل وحلي الوقود 


مصطف дала‏ الحزمة 


مفاعل مصفر 

صهر . أنصهار 

منهن املس 

تابع الطاقد الأملس 

بئر كمونية مدورة الحافة 
سوديت 


صوديوم 
مفاعل مبرد بالصوديوم 


عداد الفوتونات الصوديومي 
مفاعل تجريبي بالصودبوم 


كيمياء المحاليل (نواتج الانشطار ) 


استخلاص بالحال 
р ада‏ 
امتزاز 

а 

متيع 

توزع المنايع 
منبع اتشطاري 
وسط بلا кА‏ 


ЛМ‏ المنبع . ارتاج المنبع 


spectral line [5 357] 


— 
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исходный материал 
источник энергии 


источник теплоты; источник 
тепла 

диапазон нейтронного нсточ- 
ника 


мощность источника; интенсив- 
ность источника 


член источника 


объемный заряд 
эффект объемного заряда 


поле пространственного заряда 


пространственно зависимый; 
зависимый от пространствен- 
ных переменных 


независимый от переменных 

пространства; независимый 
от пространственных пере- 
менных 


пространственное квантование 
пространственное отражение 
пространство-время 
пространственный вектор 
расположенный 
дмстанцнонная плита 


дистанционное ребро 


растрескивание; раскалыванме 

осколок растрескивання 

искровой счетчик 

пространственное среднее ana- 
чение 

пространственвая зависимость 


пространственное распределе- 
ние 


пространственная сеть 
пространственное самоэкрани- 


рование 
пространственная переменная 
пространственное меменение 
потока 


энергия специализации 


специфическая активность 
удельная энергия 

удельный вес 

обогащение по удельному весу 


удельная теплоемкость 

удельная ионизация 

кривая удельной монизации 

удельная способность 

расположение по сферической 
симметрии; сферически сим- 
метричное расположение 


измерение сферических оболо- 
чек 


технические условкя 


линия спектра; спектральная 
линия 


source material [$ 316| 


materia prima 
fuente de energia 
fuente de calor 


régimen (de funcionamiento del 
reacior) en que se necesita una 
fuente de neutrones 

intensidad de la fwnte; potencia 
de la fuente 

término de fuente 


carga espacial 
efecto de carga espacial 


campo de la carga espacial 
dependiente de las variables espa- 
ciales 


independiente de las variables cspa- 
ciales 


cuantificación espacial 
reflexión espacial 
espacio-tiempo 

vector espacial 
espaciado 

placa separadora 
costilla separadora 
espalación 

fragmento de espalación 


contador de chispeo 
promedio espacial 


dependencia espacial 
distribución capacial 


malla espacial 
autoblindaje espacial 


variable espacial 
variación espacial dc) flujo 


energia de especializacion 


calor especifico 

ionización especifica 

curva de ionización especifica 
potencia especifica 

geometria esférica; simetria esférica 


medición por capas esféricas 
especificaciones ; normas 


linea espectral 


matière brute 
source d'énergie 
source de chaleur 


m 


source material | 
source of energy 
source of heat 


зошсе range (of reactor opera- | régime de marche sous l'effet de la 


source de neutrons 
imensité de la source 


terme relatif à l'èmission extérieure 
neutrons; terme relstif aux 

neutrons émis par les sources 

charge d'espace 

effet dû aux charges d'espace; effet 
dû aux charges spatiaks 

chemp dû aux charges spatiales 

dépendant des variables spatiales 


indépendant des variables spatiales 


quantification spatiale 

réflexion spatiale 

espace-temps 

vecteur spatial 

еѕрасё 

plaque de centrage; plaque de sépa- 
ration 

ner vure d'écartement; nervure de 
séparation 

зраНаноп 

fragment de spallation 

compteur å étincelles 

moyenne par rapport à ها‎ variable 
spatiale 

qui dépend de variables spatiales 

distribution spatiale 


maille spatiale 
ombre dans l'espace 


variable spatiale 
variation spatiale du flux 


énergie de рапісцагізацоп 


activité spécifique 

énergie spécifique 

poids spécifique 

concentration par gravité; concen- 
ration gravimétrique 

chaleur spécifique 

ionisation spécifique 

courbe d'ionisation spécifique 

puissance spécifque 

disposition à symétrie sphérique 


mesures d'après la méthode des 
couches sphériques 

prescriptions techniques; spécifica- 
tions; cahier des charges 

raic spectrale 


tion) (low power range) 
source strength 
source term 
space charge 
space-charge effect 
space-charge field (їп plasma) 
space dependent 


space independent 


. space quantization 
. space reflection 

. space-time 

. space vector 


spaced 
spacer piate 


. spacer rib 


. SPallatio.. 
. spallation fragmen 
. spark counter 


spatial average 


spatial dependence 
spatial distribution 


. spatial! mesh 
‚ spatial self-shielding 


. Spatial variable 
. Spatial variation of flux 


. specialization energy 
. species of atom; see: atomic 


species 


. specific activity 

. specific energy 

. specific gravity 

. specific gravity concentration 


. specific heat 
. specific ionization 
. specific ionization curve 


specific power 


. spherical geometry; spherical 


symmetry 
spherical shell measurements 
specifications 
spectral line 


316. 
317. 
318. 


319. 


320. 
321. 
322. 
323. 
32А. 
325. 


326. 


331. 
332. 


353. 


355. 
356. 


357. 


عداد شراري 

الوسطي المكاني 

التعلق المكاني 

التوزع المكاني 

Jai‏ مكاني 

الدرء الذاتي المكاني 
متحول مكاني . متفير مكاني 
„аш‏ المكاني. للتدفق 


الحرارة النوعية 
التأين التو عي 
منجني النأين النوعي 
المقدرة النوعية 
Mi‏ كروي 


فياسات مبنبة على طبيقة الطبقات الكروية 


مواصفات 


خبط طيفي 


square тате oscillator |5 404] 


трубка спектрографа 
спентрометр 

спектрофотометр 

спектр 

отработанное ядерное горючге 


сперматогенеа 
сферическое поле 
сферическая гармоника 


сферический поверхностный 
источник 


сферическая 
яма 


спин 


(потенциальная) 


спиновый эффект 

спиноный магнитный момент 
спиново-магнитный резонанс 
спин-орбитальная связь 
комбинации спин-четности 
спиновое квантовое число 
нектор спина; спиновой вектор 
веретено 

вращающийся электрон 
спинор 

спинорное поле 
спинтарископ 


винтообразное раскалывание 
спиральное раскалывание 


спиральный счетчик делений 


движение по спирали; спираль. 
ное движение 


расщепление; деление 


самопроизвольный радиоак 
тнвный распад; спонтаины? 
распад 

спонтанное деление 

период спонтаннего полурас 
пада 

спонтанная мутация 

самопроизвольное ядерное 
превращение 

брызгало 

впрыскивающий конденсатор 


индуктивное острие 


упругое восстановление 


пружинная постоянная; 
стоянная упругость 


побочный счет 
ложная скорость счета 


по 


паразитный импульс 
квадратный каскад 


прямоугольная сферическая 
няма 


прямоугольная волна 
генератор прямоугольных вол 


tubo de espectrógrafo 
espectrómetra 
espectrofotómetro 
espectro 

combustible consumido 


espermatogénesis 

campo esférico, cmapo central 
armónico esférico 

fuente superficial esférica 


pozo de potencial esférico 


espin; « spin »; momento angular 
propio 

efecto de espin 

momento magnético del espin 

resonancia magnética del espin 

acoplamiento espin-orbital 

combinaciones espin-paridad 

número cuántico de espin 

vector espin 

huso 

electrón en rotación 

espinor 

campo de sspinor 

espintariscopio 

segmenazión espiral 


contador de fisión con electrodos 
en espiral 
trayectoria espiral 


partición; escisión 


desintegración espontánea 


fisión espontánea 
periodo de fisión espontánea 


mutación espontánea 
transformación núckar espontánea 


pulverización; aerosol 
condensador de lluvia; condensador 
a rocio 


punta de descarga (Van de Graaff) 


elasticidad residual 
constante de resorte 


impulso parásito 
fondo de contaje parásito 


impulso parásito 
cascada de мараѕ de igual caudal 
pozo cuadrado de potencial central 


onda cuadrada 


oscilador a ondas cuadradas; genc- 
rador de ondas cuadradas 
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tube de specirographe 
spectromêtre 
spectrophotomêire 
зресие 

combustible usé 


spermatogéněse 

champ sphérique 
harmonique sphérique 
source superficielle sphérique 


puits à potentiel sphérique 
spin; moment cinétique de rotation 


effet dù au spin 

moment magnétique de spin 
résonance magnétique de spin 
couplage spin-orbite 
combinaisons du spin et de la parité 
nombre quantique de spin; spin 
vecteur spin 

fuseau 

&есігоп tournant 

spineur 

champ de spineurs 
spinthariscope 

segmentation spirale 


compteur spiral & fission 
trajectoire spirale 


fragmentation; division; éclatement 
désintégration (radioactive) sponta- 
née 


fission spontanée 
période de fission spontanée 


mutation spontanée 
transformation nuckaire spontanée 


pulvérisation; arrosage; aérosol 
condenseur de buées à arrosage 


point de charge; peigne (Van de 
Graaff) 


déformation résiduelle 
constante d'élasticité 


coup parasite instrumental 

taux de comptage parasite dû à 
l'instrument 

impulsion parasite instrumentale 

cascade de cellules de même débit 

pvits carré de potentiel central 


onde carrée; onde rectangulaire 


oscillateur à ondes carrées; фёлёга- 
teur à ondes carrées 


spectral line width [S 358] 


358. spectral line width; see: line 
width 

spectrograph tube 

spectrometer 

spectropholometer 

spectrum 

spent fuel 


359. 
360. 
361. 
362. 
363. 


. spent particle; ее: consumed 
рапке 
. spermatogenesis 


‚ spherical field (central field) 
spherical harmonic 
. Spherical surface source 


. spherical well 
. spin 


spin effect 

. зріп-тавпеіс moment 
spin-magnetic resonance 
spin-orbit coupling 

. spin-parity combinations 

. spin quintum number 
spin vector 

. spindle (biol.) 

. spinning electron 

. spinor 
spinor field 

. spinthariscope 
spiral с.сауаве 


. spiral fission counter 


. Spiral path; see або: helicoidal 
path 
. splitting 
spontaneous decay; see: spon- 
taneous disintegration 


. Spontaneous disintegration 


389. spontaneous fission 

390. spontaneous fission half-live 

391. spontaneous mutation 

392. spontaneous nuclear transform- 
ation 

393. spray 

394. spray condenser 

395. spray point 

396. spring-back 

397. spring сопмат 

398. spurious count 

399. spurious counting rate 

400. spurious pulse 

40}. square cascade 

402. square spherical weli 

403. square wave 

404. square wave oscillator 


انبوب المطياف 
مطياف 

مطياف فوتوني 
طيف 

وقود مستنفد 


уу‏ النطف 

А‏ كروي (مركزي) 

لعدروح الكروي .التابع التواهفي الكروي 
кке‏ سطحي كروي 


بنر كروية 
е‏ 


J yaha‏ المسبين 

عزم مغقطيمي سبيني 
تجاوب مغنطيمي سيبني 
اقتران سبيني. مداري 
تراكيب سبينية . زوجية 
العدد الكمومي السبيني 
شعاع السبين 

مفزل 

الكترون وام 

سابن 

حقل السابنات 

كاشف الومضات 

تفلج حلزوني 


عداد الاتشطار الحلزوني 


е4 

تفكك تلقاني 

انشطار تلقاني 

دور الانشطار ЧАШ‏ 
تحول نووي تلفائي 
رذاذ. رش 

مکثف بالرش 

مشط الشحن (في مسر ع فان دي غراف) 
التشوه المتبقي 

ثابت المرونة 

عذة طفيلية 

معدل العد الطفيلي 
تسلسل متساوي التصيف 
بنر مربعة لكمون مركزي 
موجة مربعة 

هزاز مربع الامواج 


square well jS 405] 115 steady production of atomic power [5 448] 
kk اا ل لس سس‎ 


square well puits carré; puits rectangulaire pozo cuadrado, pozo rectangular |прямоугольная яма‏ .405 | بىر مربعة 
х Ж) | 406. stability stabilité estabilidad устойчивость; стабильность‏ 
stability conditions conditions бе atabilité condiciones de estabilidad условия устойчивости; условыя‏ .407 | روط ГА‏ 
стабильности‏ 
p | 408. stabilized pinch siriction stabilisée ; resserrement sta- | estricción estabilizada; contracción стабилизованный пинч‏ مئبت 
bilisé estabilizada ; estrechamiento csta-‏ 
bilizado‏ 
stable arrangement of protons | arrangement stable de protons ct | agrupacién estable de protones у | устойчивое расположнеие npo-‏ .409| ترئيي مستقر من ээй у upy‏ 
and neutrons neutrons neutrones тонов и нейтронов‏ 
Амалия |410. stable atomic nucleus noyau atomique stable nicleo atómico estable устойчивое атомное ядро‏ 
stable emitter émetteur stable emisor estable устойчивый излучатель‏ .411 | مصدر مستقر 
stable equilibrium équilibre stable equilibrio estable стабильное равновесие; устой.‏ 412 | نوازن مستقر 
чивое равновесие‏ 
stable isotope isotope stable isótopo estable устойчивый изотоп; стабяль-‏ .413| نظير مستقر 
ный изотоп‏ 
Аи |414. мае nuckus noyau чае núcleo estable устойчивое ядро; стабильное‏ 
ядро‏ 
stable orbit orbite stationnaire; orbite stable j orbita estable устойчивая орбита‏ .415 | مدار مستفر 
stack empilement; cheminée apilado; chimenea дымовая труба‏ .416 | ركام . Ања‏ 
stack gas; see: flue gas‏ .417 
stage (of а cascade) авс etapa ступень‏ .418 | مرحلة إمن شلال نعاقبي | 
stainless steel cladding gainage en acier inoxydable revestimiento de acero inoxidable | покрытие нержавеющей стали‏ .419 | تغليف بفولاذ لا ааа;‏ 
standard absorber absorbeur étalonnéê absorbente patrón; absorbente cali- | стандартный поглотитель‏ .420 | ماص عباري 
brado; absorbente standard‏ 1 
type aklo normal; alelo tipo стандартный аллель; нормаль-‏ عاغالة standard allek alkle пюдёе;‏ .421 | الیل عباري 
ный аллель‏ 
standard deviation écart type desviación Ирка стандартное отклонение;‏ .422 | الانحراف АЖА‏ 
среднее квадратнчное откло-‏ 
ление‏ 
standard of recognition norme d'identification norma de identificación норма для опознавання; норма‏ .423| معیار У А‏ 
идентификации‏ 
ys | 424. standard oxide oxyde de référence oxido normal эталонная окясь‏ عباري 
standurd source source étalonnée fuente patrón стандартный источник‏ .425 | متبع عپاري 
УЙ |426. standard type allele ане de (уре uniforme alelo de tipo normal аллель стандартного типа;‏ عباري 
аллель нормального типа‏ 
standing wave onde stationnaire onda estacionaria стоячая волна‏ .427 | موجة مستقرة 
маг (nuclear star) étoile nucléaire estrella nuclear (ядерная} звезда‏ .428 | نجمة نووية 
start-up démarrage; атогсазс; début d'exé- | arranque; puesta еп marcha запуск‏ .429 | اقلاع 
cution‏ 
start-up loop circuit d'amorçage; circuit де dé- {сігсшќо бе arranque цепь запуска; пусковая цепь‏ .430 | دارة الاقلاع 
marrage‏ 
slart-up time période бе démarrage; temps | рсгіобо бе arranque; tiempo de | пусковой период‏ .431 | مدة الاقلاع 
d'amorçage arranque‏ 
EY 0. | 432. starting condenser condensateur de démarrage condensador de arranque пусковой конденсатор‏ 
дя |433. starting voltage tension d'amorçage tensión бе arranque пусковое напряжение‏ الاقلاع 
мазь Це; see also: dewindtite stasite stasita стасит‏ .434 
static magoctic бекі (staticnary |champ magnétique stationnaire campo magnético estacionario стационарное магнитное поле‏ .435 | حقل مغنطيسي راكد 
magnetic field)‏ 
static parameter paramètre statique parámetro estático статическнй параметр‏ .436 | وسيط سكوني 
static stability stabilité sta’ чие estabilidad estática статнческая устойчивость‏ .437 | استقرار سكوني 
еп équilibre (neutro- | moderador estacionario стационаркый аамедлитель‏ وس эфа | 438. stationary moderator‏ ساكن 
nique‏ 
stationary reactor рые еп état stationnaire reactor estacionario стационарный реактор‏ .439 | مفاعل مستقر 
АЛь | 440. stationary изме état stationnaire estado estacionario стационарное состояние‏ مستقرة 
stationary thermonuclear reac- réaction thermonuckaire station- | reacción termonuckar estacionaria | стационарная термоядерная‏ .441 | تفاعل физ‏ حراري A‏ 
tion naire реакция‏ 
statistical analysis analyse statistique análisis estadistico статистический анализ‏ .442 | تحليل احصاني 
statistical error erreur statistique error estadistico статистическая ошибка‏ .443 | ارتياب احصائي . خطأ احصاني 
siatistical Явсшацоп fluctuation statistique fluctuación estadística статистическая флуктуацил‏ .444 | تفاوت احصائني 
statistical separation of isotopes | analyse isotopique separación estadistica de isótopos | статистическое разделение n30-‏ .445 | فصل النظائر احصائرا 
топов‏ 
a! straggling; see: stragg-‏ .446 
ng‏ 
áu idii | 447. steady background bruit de fond permanent fondo constante стационарный þor‏ 
stcady production of atomic | production continue d'énergie ato- | producción continua de energia | непрерывное производство‏ .448 | اتتاج ثابت АНЫШ‏ الذرية 


атомной энергии 


atómica 


mique 


power 


strength of control rods {S 492] 


стаци- 
стаци- 


стационарный режим; 
онарное состояние; 
онарная стадия 


стационарная цепная реакция, 
цепнан реакции в стационар: 
ном состолния 


стационарное распределение 


стационарное — распределение 
нейтронов 
стационарная эксплуатация. 


стационарный режим 


стационарное решение; реше. 
ane для стационарного оо- 
стояния 


обход пара 

перегонка с водяным паром 

паровой цилиндр 

паровой поток 

парогенератор 

конденсацмонный горшок 

звездная энергия 

стелларатор 

ступень 

ступенчатое изменение реак- 
тивности 

ступенчатая функция 


длина шага 
ступенчатый потенциометр 
стерильность 
стерилизация 


веролтность прилипания; 
эффициент прилипания 


собирание запасов 


ко- 


стехиометрический ноэффи- 
циент 

стехиометрия 

остановившаяся частица 

эффективное сечение торможе- 
ния 

тормозный эквивалент 

тормозниыя сила; тормозная CNO- 
собность 

накопление 

складской бак 

накопленная энергия 


статистичесная флюнтуация 
параметр случайного разброса. 


параметр статистической 
флюктуации 

линия; род; порода; штамм 
раса; сорт 


механическое упрочнение 

тензор деформации 

странная частица 

странность; странное число 

блуждающий нейтрон , рассеян 
ный нейтрон 

рассеянное излучение 

ламинарное течение 


обильность источника; интен 
сирность источника 


estado смасюопапо 
reacción еп cadena estacionaria 


distribución estacionaria 

disiribución cstacionaria de oeu- 
trones 

régimen estacionario; fonciong- 
miento en estado estaciunario 

solución estacionaria; solución para 
el estado estacionario 


dispositivo de derivación del vapor 
destilación a vapor 

colector de vapor 

circulación del vapor; fiujo de vapor 
generador de vapor 

separador de vapor de agua 
energia estelar 

stellarator 

etapa; salto 

salto brusco de la reactividad 


función escalón 


paso; longitud de! paso 
poterciómetro discontinuo 
esterilidad 

esterilización 

probabilidad de adherencia 


acumulación de reservas; айпасе- 
namiento 
coeficiente estequiométrico 


estequiometria 
particula frenada 
sección eficaz de frenado 


espesor equivalente de frenado 
poder frenador 


almacenaje 
tanque de almacenamiento 
energia acumulada 


dispersión 
parámetro de dispersión 


сера (бо!) 


endurecimiento por deformación 

tensor de deformaciones 

particula extraña 

extrañeza; número de extrañeza _ 

neutrón disperso; neutrón vaga- 
bundo 

radiación dispersa 

corriente laminar 

intensidad de una fuente 


116 


état stationnaire; régime perma- 
nent; régime stationnaire 


réaction en chaine stationnaire 


distribution stationnaire 


distribution stationnaire des neu- 
trons 
fonctionnement à l'allure de régime 


solution relative & l'état station- 
naire; solution stationnaire 


dispositif de dérivation de la vapeur 
entrainement å la vapeur 
collecteur de vapeur 

dėbit de vapeur 

générateur de vapeur 

purgeur de vapeur 

énergie stellaire 

stellarateur 

étape; saut; échelon 

saute de réactivité 


fonction-saut; fonction à gradins; 
fonction en escalier 

pas; longueur du pas 

potentiomètre à plors 

stérilité 

stérilisation 

probabilité d’adhérence 


stockage; emmagasinement 
coefficient stoechiométrique 


stoechiométrie 
particule апасе 
section efficace 4'аггё 


épaisseur d`arrèt équivalente 
pouvoir d'arrêt 


emmagasinage; stockage 

réservoir de stockage 

énergie спипадаитке; énergie accu- 
muke 

dispersion aléatoire 

paramètre de dispersion aléatoire 


souche 


durcissement par déformation 
tenseur de déformation 
particule étrange 

гал: nombre d'étrangeté 
neutron vagabond 


rayonnement vagabond 
écoulement laminaire 
intensité d'une source 


апигёасиуіё des barrcs de réglage | polencia de absorción de las barras | способпость поглощенин управ 
de 


лнющего стержня 


сого! 


steady state [5 449] 


. steady state 


. steady-state chain reaction 


steady-state distribution 
steady-state neutron distribution 


. steady-state operation 


. steady-state solution 


seam bypass 
steam distillation 
steam drum 
steam Пом 

. sleam generalor 

. меат trap 
stellar en:rgy 

. stellarator 

. step 


. step change in reactivity 
. мер @псиоп 


‚ step 1еп В (іп random walk) 
. step potentiometer 

. sterility 

. sterilization (of foods, etc.) 


“ sticking ” probability 


. stockpiling 


. stoichiometric coefficient 


stoichiometry 
stopped particle 


. stopping cross section 


. stopping equivalent 


stopping power 


. storage 
. storage tank 
. stored energy 


. straggling 
. straggling parameter 


. strain (biol.) 


. strain hardening 

. strain tensor 

. strange particle 

. strangeness number 
. Siray neutron 


stray radiation 


. streamline flow 


strength (of а source or sink) 


. strength of control rods 


تفاعل متسنلسل متفر زر La‏ 


А әр,»‏ (راسخ) 
الشرزع النتروني Н АНА‏ اسع 


حل استفراري 


مجرى جانبي للبغار 
تفطير بالبخار 

مجمع البخار 

ندفق البخار 

مولد البخار 

منشف. البخار 

الطافة النجمية 

مفاعل اندماجي 

خطوة. مرحلة 

تغير الفعانية تغيرا منقطعا 


л 
جسيم موفف‎ 
المقطع الفعال للايقا'-‎ 


А7‏ المكافي s‏ الايقافي 
مقدرة الايقاف 

خزان 

الطافة المختزنة 

تطوح (تفارت) عشواني 
وسيط التطوح 


عفد الغرابة . الغرابة 
اشعاع شيد 

جريان yha‏ 
شدة المنبع (او البالوعة ) 


مقدرة قضبان التحكم الامتصاصبة 


supervoltage [5 536] 
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отношение напрнжения дефор- 
мации 
тензор наприжения 


| струнный электрометр 
١ ободранный атом 
секция изваечения 


извлечэнне 


срыв 

обедняющий каскад; регенерз. 
типный каскад 

обедниющая колоняз; колонна 
для спимании легких ppur- 
цип 

бета-излучение большой энер- 
гии 

сильная свнзь 

гамма-лучи большой энерги! 

‹ сильное взаимодействие 

ست 


бомбардируемое ядро; уцарн- 
емое ядро 
| ударяемая частица 


| структурные изменения 


стронтельные материалы 
строение ядра 


структурная частица (лдри}; 
пуклон 


сальник 


узловая сборка; предваритель- 
ная сборка; узел 
элементарная частица; внутри- 
атомная частица 
подкритический 
подкритическая сборка 
подкритическая масса 


подуровень 
субыикроскопический 
последовательное нслускание 
(бета-частиц} 

последующие поколения ядер 
всасывающий вентилятор 

сера 

сумматор; сумматорное устрой 
ство 

грязь; грявевик 

насос отстойника; насос грязе- 
вика 

бассейн-грявевик 


сверхпроводник 
сверхкритический 
перегреватель 
сверхтяжелое ядро 
сверхмощный реактор 
перенасыщенный пар 


| rapport бе ia tension а la déforma- i relación esfuerzo-deformiación 
1 


stress-strain ratio 


tion | 
‚ Stress tensor tenseur de tension; tenseur ae solii- | tensor de 1ensiones, «censor de 
citation دالت‎ 


voltmètre èlectrostatique А corde |elecrómetro de filamento 


. stripped atom | tome dépouillé d'électrons latomo despojado de electrones 

. supper section ф'ехгасиоп etapa de extracción {er una columna 
de extracción) 

. stripping extraction; épuisement extracción; agotamicmo (еп una 


columna de cxtracción) 

ruptura del deuterón en vuclo 

cascada de separación; cascada de 
agotamiento 

columna de extracción; colwnna фе 
agotamiento 


rupture еп vol du deutéron 

cascade «'extractton; cascade 
d'épuisement 

| colonne d'épuisement 


rayos beta de gran energia; rayos 
beta intensos 

acoplamiento fuere 

rayos gamma duros 


rayon béta de haute énergie 


couplage fort 
rayons gamma durs 


strong interaction fori? actior: interacción fuerte 
‚ strontium (Sr) strontium | estroncio 
. struck atom; ser: кпоскеб-оп 


atom ` 


пісіео bombardeadc; nucleo cho- 
cado 
panicula bombardeada 


noyau bombardé; noyau cibie 


К particule bombardėc 

рапїсїе 

transformation structurale; modifi- | modificación estructura! 
cation des structures 

corps formant l'ossature 

structure du noyau; constitution du 
поуаи 

| paıticule formant... 


materiales estnıciurales 
estructura де! nûcleo 


particula que forma parte del 
núcko 


. stuffing-box | presse-ċtoupe caja de empaquetadura; prensa- 
estopas 
. subassembly assemblage de canouches ékmen- | subconjunto 
aires 


| particule élémentaire particula subatómica 


| sous-critique subcritico 
milieu multiplicaieur sous-critique | montaje subcritico 
masse sous-critique таза subcritica 


. sublevel au-dessous du niveau subnivel 
. submicroscopic inframicroscopique submicroscópico 
x successive emission of beta- | émission successive de particules В | emisión sucesiva (de particulas beta) 
. successive generations of писіеі | générations successives de noyaux | generaciones sucesivas de núcleos 
. suction fan aspirateur aspirador 
sulfur (5) soufre azufre 
summation device totalisateur sumadora; dispositivo de sumar 
sump puisard sumidero 
‚ жатр: pump pompe d'épuisement bomba de ехігассібп 
. sump tank Í réservoir عل‎ trop-plein; réservoir de | tanque de гебаве 
soutirage 
. superconductor supraconducteur superconductor 
. supercritical зигегиідие supercritico 
superbeater surchauffeur sobrecalentador 


núcko superpesado 
reacior de gran potencia 
vapor sobresaturado 


noyau très lourd 
pile à très haute puissance 
vapeur sursaturée 


. string electrometer 


. stripping (deuteron) 
. stripping cascade 


. stripping olunın 


. strong beta гау 


. strong coupling 
. Strong gamma rays 


‚ Struck nucleus 
. struck particle; sze also’ arget 
. structural change 


. structural materials 
. Structure of nucleus 


. structural particle (of nucleus) 


$. subatomic particle 


. subcriiical 
. subcritical assembiy 
. subcritical mass 


. superheavy nucleus 

. superpower reactor 

. supersaturated vapor 

. зирегуойаре; see: overvoltage | 


stress-strain ratio |S 493] 


493. 


525. 
526. 


527. 


КЫЙ‏ يوك شد 


Р 
ody gad اشفاع عام‎ 
تشاعل فوي‎ 


үрле 


نير بتري 

«ШЛ مواد‎ 

بنية النواة 

far л 

حشرة اناه 
вч‏ 
جسیم лы‏ 
دون الحرج 
pie papali‏ نش يه 
АРШ!‏ دون АЛ‏ جه 
سوية فرعية 

„яй دون‎ 


ye ан МШШ أصدار‎ 


أجيال النوى зал‏ 
مروهة صاعية 


systemic reaction [5 565] 


эффект подавителя; ингибитор- 
ный эффект 


поверхностная площадь 


поверхностное кнпение 
поверхностная плотность 
поверхностный эффект 
поверхностная энергия 
поверхностная потер" ““ергии 
поверхностное напр. де 


действие поверхностного нап- 
ряжения 


уравнительный бак 
(топографическая) съемка, 
обвор 


обзорный прибор 


кривая выжмваемости; кривая 
доживания 


суспензия 


реактор с шламообразным го- 
рючим 


поддерживаемая реакция 
скопление (частиц) 
погруженный реактор 


символическое изображение 


симметрирующее преобразова- 
нае; симметрирование 

симметрия 

синхроциклотрон 

синхрофазотрон 

синхротрон 

синдром 

синәнергетический эффект 

система частиц 

общая реакция 


еоло de tensión superficial 


instrumento de inspección 


reactor de combustible en suspen- 


reactor tipo « piscina »; reactor de 


effet inhibiteur efecto supresor 

aire superficielle; superficie; surface | агса superficial 
de contaci (poudres) 

ébullition superficielle 

densité surfacique 

effet de surface 

énergie superficielle 

pertes d'énergie superficielle 

tension superficielle 

effet de tension superficielle 


ebullición superficial 
densidad superficial 
efecto de superficie 


réservoir tampon; vase d'expansion | tanque de expansión 


étude; contrôle; levé; proepeciion; | levantamiento; inspección; estudio 


surveillance 
instrument de contrôle 


courbe de survie curva de supervivencia 


suspension suspensión 
pile а combustibie en suspension 
sión 

reacción mantenida 


réaction entretenue 
essaim enjambre 


pile-piscine Aor 

piscina 

représentation symbolique 

transformation faisant аррагай(ге la | simetrización 
symétrie 


symétrie simetria 
synchrocyclotron sincrociclotrón 
synchrophasotron sincrofasotron 


synchrotron 
syndrome 

effet synergétique 
système de particuks 
réaction générale 


suppressor effect [5 537] 


537. suppressor effect 
. surface area 


. surface boiling 

. surface density 

. surface effect 

. surface energy 

. surface energy losses) 
. surface tension 

. surface tension effect 


. surge tank 
. survey 


. survey instrument 
. survey meter; see: radiation 


counter 


. survival curve 


. suspension 
. suspension reactor 


. sustained reaction 
. swarm {of particles) 
. swimming-pool-type reactor 


. symbolic representation 
. symmetrization 


. symmetry 

‚ sync*.ro-cyclotron 

. synchrophasotron 

. synchrotron 

. syndrome 

. synergistic effect (synergism) 
. system of particles 

. systemic reaction 


зад‏ مدمد 
المساحة АА‏ 


мА غليان‎ 

كثاقة سطدية 

مقعول السطع 

طائة السطح 

ضباع الطاقة spadal!‏ 
توثر سلجي 

Уй J yaka‏ السطحي 
خزان منظم 

استطلاع . мы‏ ممست 


جهاز الرفابة 


ПЕЛ 


ым‏ . معلق 
مفاعل معلق الوقود 


تفاعل зж‏ 
حشد уч‏ تول جسومي 
مفاعل غاطس 


تمثبل رمزي 
تحويل نناظري 


تناظر 

سنكر وسكلوترون 
سنکروفازوترون 
ستكروترون 
أعراض متلازمة 
مفعول تعاضدي 
مجموعة جسيمات 
تفاعل عام 


тала — 


Arabe Arabe عريي.‎ English — Anglais French — Français бролм:А — Espagnol Russian — Russe 
Inglés — По-аналибски Francés — По-француюки Español — По-ыспански Аыю — По-русски 


. tagged atom (t. molecule); see: 


!abeled atom 
بقابا . فضلات‎ 2. tailings (тШ) déchets; résidus; rebuts; queues | desechos хвосты (обогатительных фаб- 
рик); отбросы 
3. tamper; see: reflector 
مادة عاكسة. كابحة‎ | 4. tamper material substance réflectrice-retardatrioe material del reflector матернал отражающей оболоч- 
ки 
قناة تجريبية مماسية‎ | 5. tangent beam عامط‎ сапа! expérimental tangentiel orificio tangencial de haz; canal | тангенциальный олытный Ka- 
experimental tangencial нал; гориаонтальный опыт- 
ный канал 
خزان‎ | 6. тарк réservoir; bâche; caisson depósito tanque бак; резервуар; емкость 
355 | 7. tantalum (Та) атак tantalo тантал 
| a | 8. target cible blanco мишень 
مجموعه (تجميع | الهدف‎ | 9 target assembly ensemble de la cible dispositivo del blanco сборка мишени 
الدوتيرون الهدف‎ | 19, target deuteron deutéron jouant عا‎ rôle бе сібе; ]deuterón blanco; дешегдп Бот- {дейтерон мишени 
deutéron cible bardeado 
А النواة‎ | И. target посещ noyau cible посісо blanco ядро мишени 
12. target ek: see also: struck | particule cible particula del blanco частица мишени 
part 
نظرية الهدف‎ | 13. target theory théorie de ia cible teoria del blanco теория мишени 
تحول توتوميري‎ | 14. tautomeric transformation transformation tautomêre transformación tautómera таутомерное превращение 
تكنيسيوم‎ | 15. technetium (Тс) technécium tecnecio технеций 
„чэ عداد‎ | 16, telescope counter compieur télescope contador telescópico телескопический счетчик 
سور برع المعالجه عن بعد‎ | 17. teletherapy shield enceinte бе protection عل‎ téléthéra- | blindaje рага ia teleterapia экран для телетерапия; защита 
ре для телетерапии 
р ^з | 18. tellurium (Те) tellure teluro теллур 
АБ . درجة الحرارة‎ | 19. temperature température temperatura температура 
/ معامل السكونة (معامل درجة الحرارة‎ | 20. temperature coefficient coefficient de température coeficiente de temperatura температурный коэффициент 
تبعية النشاط للسخونة‎ | 21. temperature-dependence of reac- | réactivité en fonction бе ها‎ tempéra- | variación de ia reactividad en fun- | зависимость реантывности от 
tivity ture ción de la temperatura температуры 
22. temperature equilibrium; see: 
thermal equiiibrium 
تدرج السخونة (التدرج الحراري)‎ | 23. temperature gradient gradient де température gradiente de temperatura температурный градмент 
رامىم السكونة‎ | 24. temperature scanner sonde thermométrique sonda termométrica температурный раввертыва- 
тель; развертыватель темпе- 
ратур 
تعديل الاسقاء بالتحمية‎ | 25. tempering revenu , revenido отпуск 
فالب. طبعة‎ | 25. template moule; modèie plantilla форма, шаблон, калибр 
مقلومة الشد‎ | 27. tensile sirengih résistance à la traction resistencia а іа tracción прочность на разрыв; разры- - 
вающее усилие 
425+ حقل‎ | 28. tensor ће champ tensoriel campo tensorial тензорное поле 
فوة تنسورية‎ | 29. tensor Ќогсе foroe tensorielle fuerza tensorial тензорная сила 
تفاعل تنسوري‎ | 30. tensor interamion interaction tensorielle interacción tensorial тензорное взаимодействие 
تربيوم‎ | 31. terbium (Tb) terbium terbio тербий 
الحدود‎ СМ | 32. term displacement déplacement de termes desplazamiento de los términos смещение терминов 
انشطار ثلاثي‎ | 33. ternary fission fasion ternaire fisión ternaria тройное деление 
ثقب الاختبار‎ | 34. ши عامط‎ sondage тия (типе); canal & | рого де exploración пробное бурение 
casais 
التضاد‎ і, اختبار التضاد . رائز الاليل.‎ | 35. test of allelism test d'allélisme prucba de alclismo исследования аллелизма, тесты 
на аллелизм 


| الموين‎ дай جسيم الاختبار | في‎ | 36. test particle (in ionized gas) particule d'essai; particule d'épreuve | particula de ensayo; particula de | пробная частица 


test reactor pile d'essai reactor experimental опытный реактор; испытатель-‏ .37 | مفاعل اختباري 
ный реактор‏ 
thalassemia (Cooley's anemia) | фамеейтие talasemia талассемия‏ .38 | فقر الدم الكولي . تلاسيمية 
thallium (T) thallium talio таллий‏ .39 | تائيرم 
theoretical stage étage théoriquz etapa teórica теоретическая ступень‏ .40 | مرحلة نظرية 
thermal analysis analyse thermique análisis térmico термический анализ‏ ,41 | تخليل чл»‏ 


thermal barrier [Т 44 120 thermal power [Т 81] 
1 
42. thermal barrier barrière thermique ; écran calorifuge | barrera térmica херләван ващита; тепловой 
арьер 
43. thermal bond joint thermique vinculo térmico; unión térmica тепловая связь 
44. thermal brceder pile surgénératrice à neutrons ther- | reactor reproductor térmico реактор-разыножитель ва TƏN- 
miques ловых нейтронах 
45. thermal breeding гёвёрёгайоп par neutrons Шег- { гергобиссібп рог neutrcnes térmi- | расширенное воспроивводство 
miques cos (ядерного горючего) Ha Ten- 
ловых нейтронах 
46. thermal collision collision due а l'énergie thermique; | colisión térmica; choque térmico | тепловое столкновение 
choc thermique 
47. thermal column colonne difusante; colonne ther- | columna térmica термическая колонна 
migue 
48. thermal conductivity conductivité thermique conductividad térmica теплопроводность 
49. thermal constriction striction thermique; rétrécissement | constricción térmica тепловое отшнурование 
thermique 
50. ıhermal convection convection thermique convección térmica тепловая конвенция 
51. thermal cracking craquage sous l'effet de la chaleur | descomposición térmica; « crack- | тепловой крекинг 
ing » térmico 
52. thermal cross section; see: ther- 
mal neutron cross section 
53. thermal cycle cycle thermique ciclo térmico тепловой цикл 
54. thermal cycling cyclage thermique ciclaje térmico тепловая циркуляция 
55. thermal djflusion diffusion thermique; difusion des | difusión térmica термическая диффузня 
neutrons thermiques 
56. thermal diffusion column colonne de séparation par diffusion | columna де difusión térmica термодиффузионная колонка 
thermique 
57. thermal diffusion plant installation de séparation par diffu- | instalación рага separación рог di- | термодиффузионный завод 
sion ique fusión térmica 
58. thermal efficiency rendement thermique rendimiento térmico полезная отдача тепла 
59. thermal energy énergie calorifique energia térmica тепловая энергия; термическая 
энергия 
60. thermal energy neutron neutron d'énergie thermique neutrón de energía térmica нейтрон с тепловой (термиҷе- 
ской) энергмей 
61. thermal energy region domaine des énergies thermiques | zona de energia térmica интервал тепловых энергий 
62. thermal equilibrium (1етрега- | équilibre thermique equilibrio térmico тегловое равновесма 
ture equilibrium) 
63. thermal excitation excitation thermique excitación térmica термическое возбуждение 
64. thermal expansion dilatation dilatación térmica тепловое расширенке 
65. thermal fission; see; thermal 
neutron fission 
66. thermal fission cross section; 
see: thermal-neutron fission 
cross section 
67. thermal flux flux de neutrons thermiques flujo térmico поток тепловых нейтронов 
68. thermal inertia inertie thermique inercia térmica тепловая мнерция 
69. thermal їпзшапоп calorifuge; isolement thermique; | aislamiento térmico термомзоляция 
calorifugeage 
70. thermal leakage pertes en neutrons thermiques escape de neutrones térmicos утечка тепловых нейтронов 
71. thermal loss perte de chaleur pérdida de calor; pérdida térmica | тепловая потеря 
72. thermal motion agitation thermique agitación térmica тепловое движеные 
73. thermal motion (agitation) mouvement d'agitation thermique | movimiento térmico тепловое двыжение; движение 
теплового возбуждения 
74. thermal neutron neutron thermique neutrón térmico термический нейтрон; тепловой 
нейтров 
75. thermal neutron chain-reaction | réaction еп chaine par neutrons | гсассібп en cadena рог пешгопсз | цеппая реакция с тепловыми 
thermiques térmicos нейтронами 
76. thermal neutron cross section | section efficace pour les neutrons | sección eficaz рага neutrones tér- | эффективное сечение для тепло- 
iques micos вых нейтронов 
77. thermal neutron fission; see also: | fission par neutrons thermiques fisión рог neutrones térmicos деление тепловыми нейтронами 
slow neutron fission 
78. thermalneutron fission croas | section efficace de fission par neu- | sección eficaz de fisión por nou- | эффективное сечение деления 
section trons thermiques trones térmicos тепловыми нейтронами 
79. thermai-neutron reactor pile à neutrons thermiques reactor de neutrones térmicos тдерный реактор на тепловых 
мейтронах 
30. “ thermal pit ” « puits thermique »; puits à calories | « pozo térmico « «тепловая яма» 
8}. لمعت‎ power puissance саюгібаце potencia térmica тепловая мощность; термиче- 


ская мощность 


—_— 


حاجر حر اراي 


ابطة ч»‏ 
مفاعل ولود للتصغير بالنتروات 


استيلاد ( الوقود | بالسترونات الجرابيه 


تصادم حراري 
عمود حراري 


АШЫ‏ حرارية 
تضبق حراري 


حمل حراري 
تكسير بالحرارة 


ч!» دورة‎ 

دوران حراري 

تغلفل حراري 

عمود فصل بالنفاذ الحراري 

منشاة للفصل بالنفاذ الحراري 
مردود حراري . كفاية حرابية 
طاقة حرابية 

نترون حراري 


مجال الطاقة الحرارية 
توازن حراري 


تهبچ حراري 
تمدد حراري 


تدفق النترونات الحرابية 
عطالة حرابية 

عزل حراري 

تصرب النقرونات الحرارية 
ضياع حراري 

هياج حراري 

حركة الهياج الحراري 


نترون حراري 

تفاعل متسلسل بالنترونات аал зал‏ 

المقطع الفعال للفترونات الحرارية 

انشطار بنترونات حرارية 

المقطع الفعال للاتشطار ашу уйй,‏ الحراريه 
مفاعل بنترونات حرارية 


بالوعة حرابية 
استطاعة Ад‏ 


thoron [Т 132] 
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thermal power plant [Т 82] 


тепловая станция 
термическое излучение 
тепловой резктор 
тепловая область 
тепловое резгирование 


тепловая защита 
тепловой удар 
тепловой сифон 


тепловой пик; тепловое ва- 
острение 

термическая устойчивость 

тепловая деформация 

тепловое напряжение; зерми- 


ческое напряжение 
тепловое использование 


коэффициент использования 
тепловых нейтронов 


тепловая скорость 

замедлять нейтроны до TENIO- 
вых скоростей; терматизиро- 
вать нейтроны 

термализация; замедление 

термоион 

термоионная эмиссия 

электронная лампа 


термохимия 


термодинамический — коэффи- 
циент полезного действия 


термодинамическое равновесие 
термодинамический выход 


термоэлектрическое действие; 
термоэлектрический эффект 


термоделение; деление тейло- 
выми нейтронами 
термослиянме 
термоядерный цикл 
термоядеркое горючее 
термоядерное слмяние; термо- 
ядерный синтез 
термоядеркая реакция 
термоядерный реактор 


термоядерная температура 


термоядерное превращеные 
толщиномер 

тонкий слой 

счетчик с тонким онном 
окись тория 

торианит 

торид 

торит 

торий 


деленме тория 
нитрат тория 
торневая руда 
ториевый реактор 
торогуммит 
торон 


central ekctrica térmica 
radiación térmica 
reactor térmico 

región térmica 
respuesta térmica 


protección térmica; blindaje térmico 
choque térmico 

sifón térmico 

punto caliente; punia térmica 


estabilidad térmica 
deformación térmica 
esfuerzo térmico 


utilización térmica 
factor de utilización térmica 


velocidad térmica 
termelizar los neutrones 


proceso de termalización 
termoelectrón 

emisión termoiónica 
válvula termoiónica 


termoquimica 
rendimiento termodinámico 


equilibrio termodinámico 
rendimiento termodinámico 
efecto termoeléctrico 


termofisión 


termofusión 

ciclo termonuckar 
combustible termonuckar 
fusión termonuclear 


reacción termonuckear 
reactor termonuclear 


temperatura de las reacciones de 
fusión 


transformación termonuckar 
calibre de espesores 

hoja delgada 

tubo contador de ventana delgada 
toria 

torianita 

tórido 

torita 

torio 


fisión del torio 

nitrato de torio 

mineral de torio; mena de torio 
reactor de torio 

torogumita 

torón 


centrale thermique 

rayonnement calorifique 

pik à neutrons thermiques 

région des neutrons tbermiques 

réaction à la chaleur; échauffement 
dû а une panne бе refroidisse- 
meni (pile) 

bouclier à neutrons thermiques 

choc thermique 

siphon thermique 

pointe thermique; pointe de chaleur 


stabilité thermique 
déformation d'origine thermique 
contrainte thermique 


utilisation des neutrons thermiques 

facteur d'utilisation des neutrons 
thermiques 

vitesse d'agitation thermique 

amener Jes neutrons à l'état ther- 
mique 

mode de passage à l'état thermique 

thermoélectron 

émission thermoélectronique 

tube thermoćkctronique; 
thermoélkectronique 

thermochimie 

rendement thermodynamique 


lampe 


équilibre thermodynamique 
rendement thermodynamique 
effet Шегоо-&есшаие 


thermofission 


thermofusion 

cycle thermonucléaire 
combustible tbermonuckaire 
fusion thermonuckaire 


réaction tbermonucléaire 
réacteur ШеппописКаие 


température des réactions de fusion 


transformation thermonuckaire 
jauge d'épaisseur 

feuille mince; détecteur mince 
compteur à paroi mince 
thorine 

thorianite 

thoride 

thorite 

thorium 


fission du thorium 
nitrate de thorium 
тїпегаї de thorium 

pile ã thorium 
thorogummite; nicolayite 
thoron 


. thermal power plant 
. thermal radiation 
. thermal reactor 


85. thermal region 

86. thermal response 

. 87. thermal shield 

88. thermal shock 

89. thermal siphon 

90. thermal spike 

91. thermal stability 

YZ. thermal strain 

93. thermal stress 

94. thermal utilization 

95. thermal utilization factor 

$6. thermal velocity 

97. thermalize neutrons 

98. thermalization process 

99. Шеппюп {thermoekectron) 

100. thermionic emission 

101. thermionic tube (thermionic 
valve) 

102. thermochemistry 

103. thermodynamic efficiency 

104. thermodynamic equilibrium 

105. thermodynamic yield 

106. thermoelectric effect 

107. thermoelectron; see: thermion 

108. thermofission 

109. thermofusion 

110. thermonuclear cycle 

111. thermonuclear fucl 

112. thermonuclear fusion 

113. thermonuclear reaction 

114. thermonuclear reactor (fusion 
reactor) 

115. thermonuclear temperature 

116. thermonuclear transformation 

117. thickness gauge 

118. thin foil 

119. thin window counter tube 

120. thoria 

121. thorianite 

122. thoride 

123. thonte 

124. thorium (Th) 

125. thorium dioxide; see: thoria 

126. thorium emanation; see: thoron 

127. thorium fission 

128. thorium nitrate 

129. thorium ore 

130. thorium reactor 

131. thorogummite (пкощуйе) 

132. tboron (Tn) 


Авл‏ حرازية 

اشهاع حراري 

مفاعل يتترونات > аи‏ 

منطقة النثرونات الحر + 

استجابة hapu j АЛ ya‏ عن А а‏ نسي 


داع مصاد للمترومات الحر اريه 
صدمة حرانية 
ممص حراري 
دورة حرارية 


Л» ЛЖ‏ سوج رار ي 
تشوه حراري 
اجهاد حراري 


انتفاع بالنتروبات الحر اريه 
معامل الانتفاع الحراري 


سرعة الهياج الحراري 
تبعليء النترونات | الى السرعة الجر بيه ٠‏ 


عملية التبطي o‏ 

الكترون هراري 

ул!‏ الكتروني بالحرارة 
مصباح حراري الكتروني 


الكيمياء الحرارية . الترموكيمياء 
الكفاية ДИЙ‏ مودينامية. المر دود АЙ‏ موديمي 


التوازن الترمودينامي 
نتاج ترمودينامي 
المفعول الحراري الكهرباني Д)‏ موكهر بابي ¦ 


انشطار بنئرونات ЛА‏ حر ري 


اندماج نووي. هراري 

دورة نووية. حرارية 

وقود نووي حراري | اندماجي | 
اندماج نووي. هراري 


تفاعل نووي. حراري (اندماجي ) 
مشاعل نووي. حراري (اندماجي) 


درجة л»‏ الاتدماج 


تحول نووي. حراري (اندماجهي ) 
مقياس Адл‏ (السمك) 

رفاقة 

عداد انبوبي М,‏ النافذة 

أكسيد الثونيوم 

توريانيت 

توريد 

توريت 

توريوم 


انشطر التوريوم 

نرات التوبهوم 

خامة التورهوم . ركاز النوريوم 
مفاعل һәи‏ 

نور غميت 

تورون 


tolerance standard [Т 174| 


торотупгстит 
трехмерный газ 

порог 

пороговый счетчик 
лороговая доза 

пороговая энергия деления 


пороговая кинетическая энер- 
гиң 


порогопое значеиие 
дроссельное давление 
дроссельный клапан 


тухолит 
тулнӣ 
временной анализатор 


временной канал 

постоянная времени 

зависимость от времени; вре- 
менной ход 


поведение, зависящее от вре- 
мени 


проиаводная по времени 

временной ход; распределение 
во времени 

интеграл по времени 

выдержка временк 


время равнорасорэделения ; 
время равномерного распре- 
деления 

метод времени полета 

время нарастания; время ROB- 
растаний; длительность на- 
растания 


хронографичесний счетчик 


временное отражение; отраже- 
нне по отношению времени 


обратимость времени; симмет- 
рия по отношению времени; 
симметрия по временному 
отражению 


разрешающая слособность по 
времени; раарешение време- 
ни 


масштаб времени 

поле, зависящее от времени 

хронизатор; хронирующее 
устройство 


регулировка фаз 

система отметок времены; си- 
стема синхронизации 

олово 

тканевая доза; доза в ткани 


тканеэквивалеятная пониза- 
ционная камера 


тканеэквивалентный материал 


титан 
тоддит 
толерантная доза 


| безвредные дозы радиации; Get- 
вредные довы излучения 
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torotungstita 

| gas tridimensional 
umbral 

detector de umbral 
dosis umbral 


energia minima de fisión; umbral 
de energia de fisión 


energia cinética de umbral 


valor de umbral 
presión de entrada 
válvula de estrangulación 


tucholita 
tulio 
analizador de tiempo 


сапа! de tiempo 

constante de tiempo 

dependencia del tiempo; en función 
del tiempo 

comportamiento dependiente del 
tiempo 

derivada con respecto al tiempo 

distribución en función del tiempo 


integral con respecto а tiempo 
retardo 


i tiempo de equipartición 


método del tiempo de vuelo 
tiempo de crecimiento 


contador cronógrafo 
reflexión en el tiempo 


simetria de reflexión en el tiempo 


resolución de tiempo 


escala de tiempos 
campo variable en el tiempo 
cronometrizador 


ajuste de fase; regulación de fase 
sistema de cronometrizador 


estaño 

dosis tisular; dosis histica 

cámara de ionización equivalente a 
un tejido 

material cquivalente а un tejido 


titanio 
toddita 


thorotungstite 

gaz à trois dimensions 

seuil 

détecteur à seuil 

dose de seuil 

seuil d'énergie pour la fission 


seuil d'énergie cinétique 


valeur au seuil 

pression à ia vanne d'admission 

vanne d'admission; vanne d'étran- 
glement 

thucholite 

thuiium 

analyseur en temps; analyseur de 
minutage d'impulsions 

canal de temps 

constante de temps 

dépendance du temps; en fonction 
du temps 

allure en fonction du temps 


dêrivée par rapport au temps 

distribution en fonction du temps; 
répartition en fonction du temps 

intégrale par rapport au temps 

retard; décalage dans le temps; 
temps perdu (biologie) 

temps d'équipartition 


méthode du temps de vol 
temps de croissance 


compteur chronographe 
retour inverse dans le temps 


symétrie par retour inverse dans le 
temps 


résolution en temps 


échelle des temps 

champ variant en fonction du temps 

minuterie; compte-secondes; dispo- 
sitif de synchronisation; chro- 
noscope 

réglage en temps; synchronisation 

dispositif de synchronisation 


étain 

dose tissulaire 

chambre d'ionisation (ё paroi) équi- 
valente & un tissu (biologique) 

matière équivalente ё un tissu (bio- 
logique) 

titane 

toddite 


dose admissible; dose de tolérance | dosis de tolerancia 


nivel де tolerancia 


norme de tokrance 


thorotungstite {T 133[ 


thoiotungstite 
three-dimensional gas 
threshold 

threshold detector 
threshold Jose 

threshold energy of tission 


. threshold kinetic energy 


. threshold value 
. throttle pressure 
. throttling valve 


. thucholite 
. thulium (Тт) 
. time analyser 


. time channel 
. time constant 
. Lime dependence (time variation) 


. time-dependent behaviour 


. time derivative 
. time distribution 


. time integral 
. time lag 


. time of едурапиюп 


. time of flight method 
. time of growth 


. ume of response; see: time of 


growth 


. time-period counter 
. time reflection 


. time-reflection symmetry 


time resolution 


time scale 
time varying field 
timer 


timing (phasing) 
timing system 


Tio (Sn) 
tissue dose 


tissue equivalent 
chamber 


tissue equivalent materia! 


ionization 


titanium (Ti) 
toddite 

tolerance dose 
tolerance standard 


161. 


162. 
163. 
164. 


165. 
166. 


167. 
168. 
169. 


170. 


171. 
172. 
173. 


174. 


А), 
غاز ثلاثي الابعاد‎ 
4 

كاشف ذو عتية 
جرعة العنبة 

де‏ الطاقة الشاطرة 
عتبة الطاقة الحركية 
القيمة عند العتبة 
الضغط عند السكر 
صمام ساكر 
نوكوليت 

توليوم 

محلل زمني 

قناة زمنبة 

ثابتة زمنبة 

تبعية زمنية 


سلوك تابع =й‏ 


المدة الفاصلة 


صلم الزمن 
حقل متفير مع الزمن 
مؤت 


تزامن . تزامل. تطاور 

جهاز التزامن. جهاز التزامل 

قصدبر 

الجرعة النسيجية 

حجرة تأين (جدرانها ) تكافيء نسيجا * 


مادة تكافيء نسيجا (بيولوجيا) 


transient equilibrium [Т 218] 
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torbernite [Т 175] 


торбернит 

тороидальный 
рааряд 

вращающий момент 


индукционный 


волна кручения 
тороид; тор 

общее поглощение нейтронов 
полная энергия связи 


число полного заряда 
полное эффективное сечение 


полный спектр деградироваа- 
ших электронов 


полная энергии 
полная ионизация 

полная кинетическая энергия 
полная масса 

общее массовоз число 
полное изыенение нипульса 


полная энергия частиц 


полная мощность реакцин на 
единицу объема 


полная скорость реакции 
общее число лейкоцитов 


микроэлемент 


меченый атом; нзотопный ATOM 

меченый атом 

химия радиоактивных индика- 
торов 

исследование методом изотоп- 
вых индикаторов (или мече- 
ных атомов) 


метод меченых элементов 


след 
траектория; линия движения 
эффект переноса 


функция переноса 
матрица переноса 
единица передачи 
правращеняе 


формула превращення 
преобразование координат; 
трансформация координат 


траисформациониое свойство 


температура превращения; 
точка прерращения 


закон индукции 


переходное поведение 

кратковременный эффект; 
переходный эффект 

импульсное электрическое по- 
ле; нратковременное элек- 
трическое поле 


переходное равновесие 


torbernita 
descarga inducida toroidal 


par عل‎ fuerzas; momento torsional; 
par motor 


onda torsional 

toro; toroido 

absorción total de neutrones 

ener gia total de unión; energia total 
de ligado 

número de carga total 

sección eficaz total 

espectro total de [05 electrones 
degenerados 

energia total 

ionización total 

energia cinética total 

masa total 

número de masa total 

variación total de ja cantidad de 
movimiento 

energia total де las particulas 

densidad de la energia total de 
reacción 


velocidad de reacción total 
recuento leucocitario total 


elemento al estado de vestigios 


marcador; trazador 
atomo marcado 


química de los elementos traza- 
dores 


estudios mediante marcador 


método de los elementos trazadores 


traza 

trayectoria 

efecto de transferencia; efecto عل‎ 
traspaso 

función de transferencia 

matriz de transferencia 

unidad de transferencia 

transformación 


fórmula de transformación 
transformación de las coordenadzs 


propiedad de iransformación 
temperatura de la transformación 


ecuación del transformador 


comportamiento transitorio 
efecto transitorio 


campo eléctrico transitorio 


oquilibrio transitorio 


toroemite 
décharge induite toroidale 


couple de forces; moment de rota- 
tion; couple de torsion 

onde torsionnelle 

tore; torolde 

absorption totale des neutrons 

énergie totale de liaison 


nombre de charge totai 
section efficace totale 
spectre total des électrons dégradés 


énergie totale 
ionisation орак 
énergie cinétique totale 
masse totale 

nombre de masse total 


variation globale de la quantité de 
mouvement 


énergie globale des particules 


énergie spécifique totale de la 
on 


vitesse de la réaction totale 
numération leucocytaire totale 


élément à l'état de traces; oligo- 
élément 

indicateur; traceur 

atome marqué 

chimie des radioækments indica- 
teurs 


études à l'aide d'indicateurs; études 
à l'aide de traceurs 


méthode des traceurs; méthode des 
éléments marqués 


trace; trajet 
trajectoire 

effet de transfert 
fonction de transfert 
matrice de transfert 
unité de transfert 
transformation 


formule de transformation 
transformation de с20г4^116е$ 


caractéristique de transformation 
température de transformation 


éguation du transformateur; égua- 
tion d'induction électromatique 

comportement transitoire 

effet transitoire 


champ électrique transitoire 


équilibre transitoire; équilibre pas- 
sager 


torbernite 
toroidal induced discharge 


torque 


torsional wave 

torus (toroid) 

total absorption of neutrons 
total binding energy 


total charge number 
total cross section 
total degraded electron spectrum 


total energy 

total ionization 
total kinetic energy 
total mass 

total mass number 


. total momentum change 


. total particle energy 
. total reaction power density 


‚ total reaction rate 
. total white count 
. totally ionized gas; see: com- 


pletely ionized gas 


. trace element 


. tracer 
. tracer ^.от 
. tracer chemistry 


. tracer studies 


tracer technique 


track 
trajectory 
transfer сїесі 


transfer function 
transfer matrix 
transfer unit 
transformation 


transformation constant; see: 
decay constant 


transformation formula 
transformation of co-ordinates 


transformation property 
transformation temperature 


transformer equation 


transient behaviour 
transient effect 


transient electric field 


transient equilibrium 


я |175. 


177. 


178. 
179. 
180, 
181. 


182. 
183. 
184. 


185. 
186. 
187. 
188. 
189. 


201. 


202. 
203. 
204. 


205. 
206. 
207. 
208. 
209. 


210. 
211. 


212. 
213. 


بونيت 
6 | افر рема‏ سواري 


عره الفتل 


=й موجه‎ 

лз‏ ماري 

امتصاص النترودت <„ 
طاقة الارتباط الكنية 


عدد الشحنة الكلي 
المقطع الفعال الكني 
الطيف الكلي للالكتروات لعب به 


طافة كلية 

طاقة حركية كلية 

كتلة كلبة 

57 الكتلي‎ мал 
التغير الكلي في الاندهاع‎ 
طاقة الجسيم الكلبة‎ 

4405 الطاقة الكلبة للتفاعل 


سرعة التفاعل الاجمالي 
التعدد الكلي للكريات البيضاء 


лаж‏ شانب 
دلال. راسم . قفاء 

ذرة دلالة . ذرة موسومة 
كيمباء الاقتفاء 


دراسات الاقتفاء 


نقنية الاقتفاء 


اثر . مسار 
مسار . محرك 
مفعول النقل 


تابع النقل 
مصفوفة النقل 
وحدة النقل 

تحول. تحويل 


دستور التحويل 
تحويل (تبديل | الاحدائيات 


خاصية التحول 
درجة حرارة (نقطة | التحول 


аа, | 214.‏ المحولة 


.215 | سلوك عابر 
.216 | مفعول عابر 


(аА كهرباني عابر‎ Jia | 


.218 | وازن عابر انتقالي | 


travelling wave linear accelerator [T 257] 


переходное производство (теп- 
ла} 
переходнан нагрузка 
импульсный процесс 
переходный период; 
премя установления 
переходный пинч-эффенкт; 
кратковременный пинч- 
эффект 
действие 
ления 


импульсный процесс; мгновен- 


переходного отрав- 


ный процесс; переходный 
процесс 

переходная стадия; переход- 
ный режим 


время пролета 
переход 


кривая перехода 
переходный эффект 
матрица перехода 
вероятность перехода 


симметрия по отношению сме- 
щения; симметрия по сме- 
щению 


поступательная энергия; энер- 
гия поступательного движе- 
ния 


поступательное движение 


превращение элементов 

превращение ядер 

приближение вначения пере- 
носа. 

эффективное сечение переноса 

транснортное ндро 

средний свобдный пробег 
переноса 


теороня переноса 

транспортная скорость; ско- 
рость транспорта; скорость 
переноса 

трансурановый элемент 

поперечный дрейф 

поперечное поле 

поперечное  фокусирующее 
электрическое поле 

поперечное колебание 

поперечная колебательная 
волна 


поперечная волка 
уловленная частица; пойман- 


ная частица; аахваченная 
частица 
травма 


линейный ускоритель с бегу- 


щей волной 
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génération transitoire (de la chaleur) | generación transitoria (de calor) 


transient generation [Т 219] 


carga iransitoria; carga temporal 
régimen transitorio 
periodo transitorio 


efecto de estricción transitorio; 
efecto de contracción transitorio 


efectos del envenenamiento transi- 
torio 
proceso transitorio 


estado transitorio 


tiempo de tránsito; periodo de 
tránsito 


transición 


curva de transición 
efecto de transición 
matriz de transición 
probabilidad de transición 


correspondencia por traslación 


energia de desplazamiento 


movimiento de traslación 


transmutación de los elementos 

transmutación de los núcleos 

aproximación en ła teoria del trans- 
porte 

sección eficaz de transporte 

núcleo de transporte 

recorrido libre medio de transporte 


teoria del transporte 
velocidad de transporte 


elemento transuránico 
deriva transversal 
campo transversal 


campo еіёсігісо de enfoque trans- 
versal 


oscilación transversal 
onda vibratoria transversal 


onda transversal 
particula atrapada 


trauma 


acelerador lineal de ondas progre- 
sivas 


219. transient generation (of heat) 
220. transient load charge transitoire 
221. transient operation régime transitoire 
222. transient period période transitoire 
223. transient pinch effect striction transitoire 
224. transient poison effects effets d'un empoisonnement transi- 
toire 
225. transient process phénomène transitoire 
226. transient state état transitoire 
227. transit time temps de transit 
228. transition; see also: transforma- | transition 
tion 
229. transition curve courbe de transition 
230. transiticn effect effet de transition 
| 231. transition matrix matrice de transition 
232. transition probability probabilité de transition 
233. transitory thermonuclear reac- 
tion; see: momentary thermo- 
nuclear reaction 
234. translation symmetry correspondance par translation 
235. translational energy énergie de déplacement; énergie عل‎ 
trar.slation 
236. transiational motion mouvement de translation 
237. transmission coefficient; see: 
penetration probability 
238. transmutation constant; see: 
radioactive constant 
239. transmutanon of elements transmutation d'éléments 
240. transmutation of nuclei transmutation des espèces nuckaires 
241. transport approximation théorie approchée du transport 
242. transport cross section section efficace de transport 
243. transport kernel (mathematics) [noyau de l'intégrale de transport 
244. ігапѕрогі mean free path libre parcours moyen de transport 
245. transport theory théurie du transport 
246. transport velocity vitesse de transport 
247. transuranic element élément transuranien 
248. transverse drift dérive ігалзуетѕаје 
249. transverse field champ transverse 
250. transverse focusing electric field | champ électrique transverse de foca- 
lisation 
251. transverse oscillation oscillation transversale 
252. transverse vibrational wave onde vibratoire transversale 
253. transverse wave onde transversale 
254. trapped particle particule capturée 
255. trauma traumatisme 
256. travelling wave; see: progressing 
wave 
257. travelling wave linear accelerator | accélérateur à ondes progressives 


توليد الحرارة العابر Yy‏ 
حمل عابروقتي 

عمنبة (نظام ) عابرة | النقالية | 
دور انتقالي ١رمن‏ النشوء ) 


مفعول التضيق الوفتي 


ДИ‏ التسمم Дай‏ ص 


عملية (ظاهرة | عارصة 


حالة انتقالية ( عابرة | 
ز من العبور 

انتقال 

JUN) منحني‎ 
JUNI J gaia 


مصفوفة الاتتفال 
احتمال Ја‏ 


تناظر بالانسحاب 


طافة الحركة الانسحابية 


حركة انسحابية 


تقليب العناصر 

تقلبب النوى 

نظرية النقل التقريبية 

المقطع الفعال للنقل 

Ай تكامل‎ ду 

المسار الحر المتوسط للنقل 
kepe‏ النقل 


عناصر ما بعد اليورانيوم 

انجراف عرضاني 

№ عرضاني 

Jia‏ كهرباني (Аала) pya‏ عرصاني 
اهنزازة عرضانية 

موجة اهتزازية عرضانئية 

موجة عرضانية 

е a 


رض 


مسرع خطي ذو موجة iple‏ 


tyuyamunite [Т 296] 


обработка; лечение; воздей- 
ствне 
спусковая схема; устройство 


для запуска 
спусковое действие 
спусковая скема 
спусковое устройство 
точка расцепления 
клапан расцепления; вентиль 
расцепления 


самопроизвольное деление на 
три части 


триплет 
тритий 
тритий 
трохоидный масс-с -з.‹трометр 


трохотрон 
трегерит 

истинная масса ядр: 
ламповая схема 
трубка потока 
опухоль 

вольфрам 
туннельный эффект 


турбовентнлятор; турбовозду- 
ходувка 

турбогенератор 

турбулентный поток 

камера турбулентного смеше- 
ния 


турбулентное плазменное коле- 
бание 


турбуленткая область 


круговорот; оборот; зозобнов- 
ление 


двойникование 
кручение 


столкновение двух частнц 

двухмерный газ 

двухмерный вектор 

двухгруппован модель; двух- 
групповая теория 

двуходовая активная вона 


двухфазная сксгема 
двухположенпое действие 
тирит 

тизонит 

тюямунит 
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tratamiento 
disparador 


accion de disparo 

circuito disparador 

mecanismo de disparo 

punto de disparo 

válvula de cierre; válvula de deten- 
ción 


fisión espontánea en tres fragmentos 


triplete 

titio 

tritén 

espectrómetro бе masas de Наусс- 
toria trocoidal 

trocotrón 

troegerita 

masa nuclear verdadera 

circuito а válvula 

tubo de flujo 

tumor 

tungsteno; volfranio 

efecto túnel 


turboventilador; turbosoplador 


turbogenerador 
fiujo turbulento 
cámara de turbulencia 


oscilación turbulenta del plasma 
región turbulenta 

renovación (bioquim 

maclado 

torsión 

colisión de dos cuerpo: 

gas bidimensional 

vector bidimensional 

teorla de dos grupos 


nucleo (de un reactor) а сїгси:асїбп 
dobk 


sistema de dos Ѓаѕсг 
funcionamiento 2 es 35:61225 
tirita; tyrita 

tysonita 


tiuyamur т 


traitement; méthode de саси 
déclencheur; déclic; деме 


déclenchement 

circuit à déclencheur 
mécanisme de déclenchement 
point de déclenchement 
vanne d'arrêt 


triparnition spontanée 


triplet 

tritium 

triton 

spectromètre de masse à trajectoire 
cycloldale 

trochotron 

troegerite 

masse nucléaire vraie 

circuit à lampe 

tube de flux 

tumeur 

tungstène 

effet tunnel 


soufflante 


turbo-alternateur 
écoulement turbulent 
chambre à turbulenoe 


oscillation turbulente du plasma 


région de turbulence 
renouvellement 


maclage 
torsion 


collision еп théorie à deux corpe 
gaz à deux dimensions 

vecteur à deux coordonnées 
théorie à deux groupes; modèle à 


deux groupes 

milieu actif à circulation double; 
стог du а circulation 
double 


зуйёте & deux phases 
marche ё deux positions 
tyrite 

tysonite 


tyuyamunite 


treatment {Т 258] 


treatment 


trigger (trigger circuit) 


. trigger action 

. trigger circuit 

. trigger mechanism 
. trip point 

. trip valve 


. triple spontaneous fission 


. triplet 

. tritium (triterium) 

. triton 

. trochoidal mass analyser 


. trochotron 

. troegerite 

. true nuclear mass 

. tube circuit 

. tube of flux (flux tube) 
. tumor 

. tungsten (W) 

. tunnel effect; see also: quantum 


leakage 


. turbo-blower 


. turbogenerator 
. turbulent flow 
. turbulent mixing chamber 


. turbulent plasma oscillation 


. turbulent region 
. turnover (biol.) 


# twinning 
. twist; see або: rotational trans- 


form 


. two-body collisión 

‚ two-dimensional gas 

‚ two-dimensional vector 
. two-group theory 


. two-pass core 


. two-phase system 

. two position action 
. tyrite 

. Iysonite 

. tyuyamunite 


258. 


259. 


ipar Aias . معالجة‎ 
Жз; 


اطلاق 

دارة الاطلاق 
جهاز الاطلاق 
نقطة الاطلاق 
صمام 


انشطار „ш‏ مثلث 


ثلاثية (مئلث) 

ры‏ تريسيو م 

تريتون 

مطياف كتلي دو ممار سكلو نيدي 


تروكوترون 

ترو غيريت 

الكتلة النووية الحفيقبة 

دارة ذات مصابيح 

مصباح التدفق . انبوب M‏ 
ورم 

a‏ ع 

مفعول النفق 


сш‏ عنفي 

منوبة عنفية 

جريان دوامي 

حجرة المزج الدوامي 
الاهتزاز الدوامي للملازها 


المنطقة الدوامية 

dyap . مردود‎ 

вия‏ (البلورات) 

Ji 

تصادم جسمين 

[ҮП АХ غاز‎ 

شعاع (متجهة ) ثناني البعد 
النظرية ذات المجمو عتين 


لب المفاعل ذي الجرهان المضاعف 


جملة (نظام) ذات طوبين 
اشتغال بوضعين 


уран-235; изотоп 235 урана 


ульрихит 
предол прочпости 


предельная прочность при ра- 
стяженни 


ультра-центрифуга 


сверхбыстрая частица 


ультравысокая температура; 
сверхлысоная температура 


ультрамнкрохимия 

юмохонт 

распространение (возмущения) 
беа ослабления 

несвяаапный уровень 

принцип неопределенности 


незаряженная частица; ней- 


тральная частица 


нейтрокы, не подвергнутые 
столкновению 


неуправляемое ядерное превра- 
щенне 
подземное хранение 
недозамедленный реактор 
подводное манипулирование 
подводное обслужнвание 
подводное хранение 
необогащенный уран 
однонаправленный ток ; ток NO- 
стоянного направления 
еднная модель ядра 
однородный пучок нейтронов 
однородное поле 
однородное магнитное поль 


равномерная скорость; по- 
стеянная скорость 


униполярнан индукция 
единица площади 
элементарный процесс 


единичный вектор 

единица объема 

разгрузка 

разгрузочная сторона (реак- 
тора) 

незамедлеиный нейтрон 

непарные электроны 


непарные нуклоны 


сборка без отражателя 


неустойчивый 


English — Anglais French — Français 


ме ай Ingles — По-английски رعسو تر‎ — Но-франиузски 
vre طقال ;0-235 .1 | يورانيوم‎ uranium-235; isotope 235 de Гига- | игапю-235; "U 
nium; U 
чн) 2. ulrichite ulrichite ulrichita 
ipad المتانة‎ | 3. ultimate strength résistance й la rupture resistencia a la rotura 
الشد الحدية. حمولة الاتقطاع‎ ААЦ | 4. ultimate tensile strength résistance à Ја traction; charge de | carga de голга 
rupture 
نابذة فائقة المرعة‎ 5. шиа centrifuge; see also: high | ultracentrifugeuse ultracentrifuga 
speed centrifuge 
جسيم فائق المرعة‎ 6. ultra high speed particle particule ultrarapide particula ultra rûpida 


temperatura ulira-alta 


ultramicroquimica 
umohoita 
propagación sin atenuación 


nivel no ligado 

principio de incertidumbre; princi- 
pio de indeterminación 

panicula neutra 


neutrones que no han chocado 
transformación nuckar no contro- 
iada 


almacenamiento subterráneo 
reticulado submoderado 
manejo bajo el agua 
conservación bajo el agua 
almacenamiento bajo с! agua 
uranio no enriquecido 
corriente unidireccional 


modelo nuclear unificado 
haz de neutrones uniforme 
campo uniforme 

сатро magnético uqiforme 
velocidad uniforme 


inducción unipolar 
unidad de superficie 
proceso unitario 


vector unitario 
unidad de volumen 
descarga 

cara de descarga 


neutron no moderado 
elecirones no aparcados 


nucleones no aparcados 


medio multiplicador sin reflector 


inestable 


ultra-high temperature température ultra-haute‏ .7 درجة حرارة فانقة الطو 


иНга-тісгосһетізігу ultramicrochimie‏ .8 | مكروكيمياء المقادير الزهيدة 
umohoite umohoite‏ .9 اوموهونيت 
ипайепимей propagation (of | Propagation sans atténuation‏ .0 | انتشار دون اضمحلال (نقصان | 
disturbance) '‏ 
И. unbound level niveau поп №‏ | سوية لا مرتبطة 
uncertainty principle principe d'incertitude; principe d'in-‏ .12 | مبدأ الارتياب 
détermination‏ 
uncharged particle particule пеште‏ .13 | جسيم لا مشحون 
uncollided neutrons neutrons поп diffusés; neutrons‏ .14 | نترونات لم تصدم شبنا 


n'ayant pas subi de chocs 


uncontrolled nuclear ігапѕѓог- | transformation nuckaire non con-‏ . تحول نووي لا مضبوط 


mation иӧҝе 
ха Зі تخنین تحت‎ | 16. underground storage stockage souterrain 
شبيكة بدون مهدیء‎ | 17. unmoderated lattice réseau sans ralentisseur 
تحت الماء‎ Ааа | 18. underwater. handling manutention sous l'cau 
صيانة تحت الماء‎ | 19. underwater maintenance entretien sous l'eau 
تخزين تحت الماء‎ | 20, underwater storage stockage sous l'eau 
بررانيوع لامفتن‎ | 21. ипепгіспед uranium uranium поп enrichi 
تيار وحيد الجهة‎ | 22. unidirectional current courant unidirectionnel 
النموذج النووي الموحد‎ | 23. unified nuclear model modèle unifié du noyau 
) حزمة نترونية نسيقة (منتظمة‎ | 24. uniform beam of neutrons faisceau uniforme de пешгопз 
حقل نسيق (منتظم)‎ | 25. uniform field champ uniforme 
حقل مغغطيمي نسيق‎ | 26. uniform magnetic feld champ magnétique uniforme 
عة ثابتة‎ | 27. uniform velocity vitesse uniforme; vitesse constante 


unipolar. induction induction unipolaire‏ .28 | تحريض اهادي القطب 
unit area unité de surface‏ .29 | وحدة المساحة 
unit process phénomène élémentaire; procédé‏ .30 | عملية واحدية . ظاهرة أولية 


unitaire 


unit vector vecteur unitaire‏ .31 | الشعاع الواحدي 
unit volume unité de volume‏ .32 | وحدة الحجم 
Им | 33. unloading défournement‏ 
défourncment‏ عل unloading face {асе‏ .34 | جاتب الافراغ 
unmoderated neutron neutron поп ralenti‏ .35 | نترون لا مهدأ 
unpaired electrons électrons поп couplés; électrons поп‏ .36 | الكترونات لا متزاوجة 
appariés‏ 
unpaired nucleons nuckons поп couplés; nucléons non‏ .37 | تكليونات لا متزاوجة 
аррагіёѕ‏ 


. unprocesscd material; see: raw 
materiai 


. unrefined material; 
material 

. unreflected assembly 

4}. unsafe pile; see: dangerous pile 

42. unstable (labile) 


see: гам 


milieu multiplicateur sans réflecteur‏ مجموعة بدون عاكس 


instable; labile‏ لا مستقر. فلق 
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127 uvaaite [U 92] 


неустойчивый элемент 
неустойчивый изотоп 
неустойчивое ядро 
неустойчивое возиущепне 
вснмметричиая плазма 


elemento inestable 
isótopo inestable 
núcko inestable 
perturbación inestable 
plasma asimétrico 


neutrón de espin hacia arriba нейтрон с спином, направлен- 


ным вверх 
incorporación; captación; inges- { поглощение (биол.); поднятие 
tión; asimilación; consumo; еп- j {поглощение} 
trada 


velocidad de incorporación; velo- | показатель поглощении 


cidad бе absorbción 


uraconita ураконит 
urûnido уранид 
уранинит 
игапіо уран 
conjunto де uranio; ensamblado de | сборка уранопых блоков или 
uranio стержией 


carbón иотапИего ураносодержащий уголь; ура- 


новый уголь 


урановое жильное (рудное) 
месторождение 


химическое соединение урана 
содержание урана 

делепие урана 

урановая топка; урановая печь 
урановографитовая решетка 


уранографитовый реактор; 
уранографитовый котел 


шестнфтористый уран 
металлический ураи 
решетка из металлического 
урана 
ядро урана 
ураиовая руда 
окись урана 
урановый котел; 
реактор 
отравление ураном 


стержень урана; 
стержень 


sal de uranio соль урана 
clemento de uranio; pieza de uranio | урановый блок 


yacimiento de uranio en filones 


contpuesto de uranio 
contenido de uranio 

fisión del uranio 

homo de uranio 
reticulado uranio-grafito 
reactor de uranio y grafito 


һехайиогиго де згапіо 
uranio metálico 
reticulado de uranio metálico 


núcko de uranio 
mineral de uranio 
oxido de uranio 


reactor de uranio урановый 


envenenamiento del uranio 


barra de uranio урановый 


uranomolibdato ураномолибдат 
игапосаісіќа уранохальцит 
uranocircita ураноцирцит 
огапоѓапо уранофан 
uranopilita уранопилит 
uranospatita ураноспатит 
uranosferita ураносферит 
огапозглпіа ураноспинит 
чгапогаша ураноталлит 
uranotorita ураноторит 
uranotila уранотил 
uranotita уранотит 


ацетат уранила 
уранил-нитрат; нитрат уранн- 
ла 


фосфат уранила; фосфорнокис- 


лый уранил 


acetato бс uranilo 
nitrato бе uranilo 


fosfato de uranilo 


haz útil - полезный пучок 
energía ШИ полезная мощность 
uvanita узанит 


vitesse 


élément instable 

isotope instable 

noyau instable 
perturbation d'instabilité 
plasma asymétrique 


neutron à арт dirigé vers ke haut 


incorporation; absorption (biol.) 


vitesse d'incorporation; 
d'absorption 

uraconite 

uranide 


uranium 
milieu multiplicateur à uranium 


charbon uranifère 
gite filonien uranifère 


composé d'uranium 

teneur en uranium 

fission de l'uranium 

pik à uranium 

réseau à uranium et à graphite 
pile à uranium et à graphite 


һехайиогиге d'uranium 
uranium métallique 
réseau à uranium métallique 


noyau d'uranium 
minerai d'uranium 
oxyde 4'игапшт 
pile à uranium 


empoisonnement de l'uranium 
barreau d'uranium 


sel d'uranium 
lingot d'uranium 
uranomolybdate 
uranochalcite 
uranocircite 
игапорћапе 
uranopilite 
uranospathite 
uranosphérite 
uranospinite 
uranothallite 
uranothorite 
шапоше 
uranotite 

acétate d'uranyle 
nitrate d'uranyle 


phosphate d'uranyle 


faisceau utile 
puissance utile 
uvanite 


43. unstable element 

44. unstable isotope 

45. unstable nucleus 

46. unstable perlurbatiorı 

47. unsymmetric plasma (asymmet- 
ric plasma) 

48. up-spin neutron 

49. uptake 

50. uptake rate 

51. uraconite 

52. uranide 

53. uraninite; see also: pitchblende 

54. uranium (U) 

35. uranium assembly 

56. uranium-bearing coal 

37. uranium-bearing vein deposit 

58. uranium compound 

59. uranium content 

60. uranium fission 

61. uranium furnace 

62. uranium-graphite lattice 

63. uranium-graphite pile 

64. uranium hexafluoride 

65. игаг* „т metal 

66. uranium-metal lattice 

67. uranium nucleus 

68. uranium ore 

69. uranium oxide 

70. uranium pile 

71. uranium poisoning 

72. uranium rod 

73. uranium salt 

74. uranium slug 

75. uranmolybdate 

76. uranochakite 

77. uranocircile 

78. uranophane 

79. uranopilite 

80. uranospathite 

81. uranosphaerile 

82. uranospinite 

83. uranothallite 

84. uranothorite 

85. uranotile 

86. игапоше 

87. uranyl acetate 

48. uranyi nitrate 

59. uranyl phosphate 

90. useful beam 

91. useful power 

92. uvanite 


معدل سرعة القبط 


يوراكونيت 
يورانئيد 


يورانيوم 
مجموعة اليورانيوم | في المفاعن ) 


فحم يوراني (يحنوي على اليو رانيوم ) 
عرق رصوبي بور اني 


مركب پوراني 

محتوى (الركاز | من البورانيوم 
انشطار اليورانيوم 

أتون اليورانيوم (مفاعل) 
شببكة بورائيوم. غرافيت 
مفاعل بورانيوم. غرافيت 


سدامي فلور اليور км‏ 
يورانيوم معني Ыла)‏ 
شبيكة پور в.‏ معدني 


نواءً البورانيوم 
ركاز اليورانيوم 
أكصيد اليو رانبوم 
مفاعل البورانبوم 


تسمم اليورانيوم 
قضبب اليورانيوم 


ملح اليورانيوم 
سبيكة اليورانيوم 
مولبدات اليورانيوم 
كلسيت اليور انيوم 
سر سيت اليورانيوم 
پور انوفان 

بور انوبيليت 

يور انوسباتيت 
يور انوسفيريت 
يور انوسبينيت 
يور انوثاليت 

يور انوتوريب 

Жу! بور‎ 

يور انوتيت 

خلات اليورائيل 
نترات Мол‏ 


فسفات البورانيل 
حزمة مفبدة 
استطاعة مفيدة 
یو فانيت 


French — Fronçais Spanish — Eıpagnol Russian — Russe 
Francés — ['0-француюки Español — По-истански Кшо — По-русски 


вакансия; пустота 

дырко-промежуточный пар; 
промежуток-дырочный пар 

неваполненное место в решетке 


вакуум 
вакуумная камера 


вакуумный диффузионный на- 
сос 


вакуумметр 
вануумный насос 
герметический 
вакуумплотиость 
вакуумная лампа 


валентность 
валентная связь 
валентный электрон 


клапан; вентиль; лампа 


генератор Ван-де-Граафа 
ванадий 

ванадиевая руда 
ванденбрандент 
ваңоксит 

давление пара 
переменная скорость 


переменное электрическое поле 
векторное поле 
векторная линия 


вектор-потенцнал; 
потенциал 


векторное потенциальное поле 
векторная величина; вектор 
векторный треугольнин 


векторный самопишущий прн- 
бор 


векторный 


скорость 


компонент скорости; 
ляющая скорости 


распределение по сиоростям; 
распределенне скоростей 


модуляция ло скорости 

скорость сжатия (плазмы) ; ско- 
рость движения плазмы к 
оси 

скорость распространения 

диапазон скоростей 

кривая скорость-длина пробега 


состав- 


селектор скоростей 


уасапсіа 


раг vacancia-intersticial; defecto عل‎ 
Frenkei 
posiciones vacantes еп ип reticulado 


vacio 
camara de vacio 
bomba de difusión 


vacuémetro 

bomba de vacio 

quc conserva el vacio 
hermeticidad al vacio 


válvula de vacio; tubo electrónico; 
tubo al vacio 


valencia 
enlace de valencia 
electrón de valencia 


válvula; robinete 


гепегадог Van de Graaff 

vanadio 

mineral de vanadio 
vandenbrandeita 

vanoxita 

presión de vapor; tensión de vapor 
velocidad variable 


campo eléctrico variable 

campo vectorial 

linea vectorial 

potencial vectorial; potencial vector 


campo a potencial vectorial 
cantidad vectorial 

triånguio бе vectores 
registrador vectográfico 


velocidad 
componente de la velocidad 


distribución de velocidades 


modulación de velocidad 
velocidad de contracción 


velocidad de propagación 
intervalo de velocidades 


curva del alcance en función de la 
velocidad 


selector de velocidades 


vector velocidad; velocidad vecto- [скоростный вектор 


rial 


lacune 
ране lacune-interstitiel; défaut de 
Frenkel 


emplacements vacants du réseau; 
emplacements du réseau dépour- 
vus de barreaux 


vide 
chambre à vide 
pompe å diffusion 


indicateur de vide; manomètre 
nompe à vide 

tenant le vide 

maintien du vide 

tube à vide 


valence 
liaison d'électrovalence 
electron de valence 


vanne; soupape; tube électronique; 
valve 


générateur Van de Graaff 

vanadium 

minerai de vanadium 

vandenbrandéite 

vanoxite 

tension de vapeur 

vitesse variable; vitesse non uni- 
forme 

champ électrique variable 

champ vectoriel 

ligne d'action du vecteur 

potentiel vecteur 


ісһатр à potentiel vecteur 


quantité vectorielle 
triangle de vecteurs 
vectographe enregistreur 


vitesse 
composante de la vitesse 


distribution de vitesses 


modulation de vitesse 
vitesse de contraction 


vitesse de propagation 
intervalle des vitesses 


courbe parcours-vitesse; courbe re- 
présentant le parcours en fonction 
de la vitesse 


sélecteur de vitesse 
vecteur vitesse 
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Елүй — Anglais 
laglts — По-английски 


defect) 


. vacuum gauge 
8. 
9. 

10. 

и. 


уасиит ритр 
vacuum tight 
vacuum Lightness 
vacuum tube 


valence; valency 
valence bond 
valence electron 
valency; see: valenoe 
valve 


Van de Graaff machine 
vanadium (У) 
vanadium ore 


vandenbrandite (uranolepidite) 


vanoxite 


. vacancy 
. vacancy-interstitial pair (Frenkel 


. vacant lattice positions 


. vacuum 
. vacuum chamber 
. vacuum diffusion pump 


12. 
13. 
14. 
15. 
16. 


17. 
18. 
19. 
20. 
21. 


2105. vapor pressure 


variabie velocity, 


varying electric field 
vector field 


vector potential 


. veclor-potential field 
. vector quantity 

. vector triangle 

. vectorial recorder 


. vein; see: lode 
. velocity 
. velocity component 


. velocity distribution 


. velocity-modulation 
‚ velocity of contraction (of 


ріазта) 


. velocity of propagation 
. velocity range 
. velocity-range curve 


. velocity selector 
. velocity vector 


22. 


23. 
24. 
. vector line 


خلاء 
حجرة الخلاء (مغلاة) 
مخلبة بالانتشار 


مقياس الخلاء 
حافظ الخلاء 
حفظ الخلاء 
أنبوب الخلاء 


ж 
رابطة تكافنية‎ 
الكترون التكافؤ‎ 


An ela 


di Ap موند فان‎ 
гэн ЧЧ 

خامة (ركاز ) الفانابيوم 
فاند نبرائديت 
فانكسيت 

ضغط البخار 

سرعة متغيرة 

حقل كهرباني متفير 
Jia‏ شعاعي 

حامل الشعاع 

كمون شفاعي 

حقل ذو كمون شعاعي 
كمية شماعية 


مركب السرعة 

توزع السرعة 

تنميط المرعة 

سرعه نكمش (البلازما) 
سرعة الانتشار 


مجال المر ع 
منحني Ас ЫЙ‏ المدى 


ناخب المرعة 
شعاع ال رعة 


vortex type Вот [У 72] 
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viability [У 42] 


жизнеспособность 


конденсатор с вибрирующей 
пластинкой 


колебательный контрактор 

эпентрометр с вибрирующим 
язычком 

вибрационная энергия 

замещающий элемент 

фитинхофит 

поток первичных нейтронов 


первичный нейтронный поток; 
свожий нейтронный поток 


виртуальное смещение; вир- 
туальное перемещение 


виртуальный уровень 
виртуальный квант 
виртуальный реактор 
вязкость 

фоглнавит 

фоглит 


коэффициент паровой реактив- 
ности; коэффициент пустот- 
ности; коэффицнент навита- 
ции 


объем пустот; паровой объем 


относительное паросодержа- 
ние; отвосительная пустот- 
ность 
летучесть 


вулканический туф 


мультиплинатор напряжения; 
умножитель напряжения 


пороговое напряжение 


объемный эффект 


объемная энергия 


объемное рассенние джоулева 
тепла 


отношение объема к поверх- 
ности 


вихрь 
вихревое кольцо 


турбулентный поток; турбу- 
лентное течение; вихревое 
движение 


viabilidad 
condensador vibratorio 


vibrador (contacto) 
electrómetro de lámina vibrante 


energia de vibración 
elemento sustitutivo 
vietingofita 

flujo virgen 

flujo neutrónico virgen 


desplazamiento virtual 


nive] virtual 
cuanto virtual 
reactor virtual 
viscosidad 
voglianita 

voglita 

coeficiente de vacio 


volumen total de huecos (o de 
burbujas) 
volumen relativo de los huecos 


volatilidad 
toba volcánica; tufo volcánico 
multiplicador de tensión 


tensión de umbral 


efecto de volumen 


energia de volumen 


disipación volumétrica del calor de 
Joule 
relación entre volumen y superficie 


vórtice; torbellino 
vórtice anular 
circulación turbillonaria 


viabilité 
condensateur à lame vibrante 


contacteur vibrant; trembleur 
electromètre à lame vibrante 


énergie de vibration 
élément de substitution 
vietinghofite 

flux vierge 

flux neutronique vierge 


déplacement virtuel 


niveau virtuel 
quantum virtuel 
pite virtuelle 
viscosité 

voglianite 

voglite 

coeficient cavitaire 


volume сауйаше; volume total des 
bulles de vapeur 


rapport cavitaire 


volatiłité 
tuf volcanique 
élévateur de tension 


seuil de tension 


effet de volume; variation en fonc- 
tion du volume 


énergie volumique 


dissipation volumique de la chaleur 
engendrée par effet Joule 


rapport du volume а іа superficie 


tourbillon; tourbillonnaire 
anneau tourbillonnaire 
écoulement tourbillonnaite 


, viability 
. vibrating condenser 


. vibrating contactor 
‚ vibrating reed elecirometer 


j. vibrational ерегӯу 
. vicarious element 

. vietinghofite 

. virgin fux 

„ virgin neutron flux 


. virtual displacement 


. virtual level 

. virtual quantum 
. virtual reactor 

. viscosity 

. voglianite 

‚ voglite 

. void coefficient 


‚ void content 


void fraction 


. volatility 
. volcanic tuff 
. voltage multiplier 


. voltage threshold 
. volume dose; see: integral dose 
. volume effect 


. volume energy 
. volume Joule heat dissipation 


. volume to surface ratio 


. vortex 


vortex ring (whirl ring) 
vortex type flow 


КР 
72. 


قابنية الحياة . عيوشية 
مكثفة ذات صفيحة راجفة 


Aip, قاطعة‎ 

الكترومتر نو صفيحة راجفة 
طافة الاهتزاز 

التدفق البكر 

تدفق ШШ ШЙ‏ البكر 


انتقال افئراضي 


سوية افتراضية 
كم قرضي 
مفاعل мад‏ 
لزوجة 

معامل الحبب 


طفة بركانية 
مضاعف التوتر 


عتبة التوتر 
المفعول الحجمي 


الطافة الحجمية 
التبدل الحجمي لحرارة جول 


نسبة الحجم الى السطح 


دوار. دردور 
Арм. ру АЙ»‏ 
جريان دواري درلوري 


Russian — Russe 
Fuso — По-русски 

вальпургит 

отходы 

удаление отходов 


регенерация отходов 
реактор типа «водяной котел» 


водяной канал 
охлаждающая вода 


решетка с водяным охлажде- 
нием 


водяное охлаждение 
реактор с водным замедлителем 


регистратор водяной радио- 
активности 

кристаллизационная вода 

вода гидрацим (гидратная вода) 

рециркуляция воды 

водяная защита; водяной экран 

водяной затвор 


водяной шлам; воднная взвесь 


водяная стенка 
волновое уравнение 
фронт волны 
волновая функция 
волновод 
длина волны 
волновая механика 
волновое число 
волновой пакет 
распространение волн 
волновая скорость; 
волны 
слабый полотитель 
слабая связь 


скорость 


слабое взаимодействке 


слабо нонизкровапиая плазма 
среднее взвешение 


весовая функция 

параметр ямы 

мокрая решетка 

мокрая суспенаия 

целое число 

расположенный на больших 
расстояниях 

решетка, расположенная на 
больших расстояниях 


Spanish — Espagnol 
Español — По-исрански 


walpur gila 
desechos 
ештивасюп бе desechos 


recuperación de Юз desechos 


canal de agua 

refrigerante de agua; agua de refri- 
xeración 

reticulado refrigerado соп agua 


refrigeración por agua 
reactor moderado рог agua 
monitor de ia radiactividad def agua 


agus de cristalización 
agua de hidratación 
recirculación del agua 
blindaje de agua 
obturador de agua 


suspensión acuosa 


muro de agua 
ecuación de onda 
frente de la onda 
función de onda 
guia de ondas 
tfongitud de onda 
mecánica ondulatoria 
nûmero de onda 
paquete de ondas 
propagación de las ondas 
velocidad de la onda 


absorbente débi! 

acoplamiento flojo; acoplamiento 
débil 

interacción débil 


plasma débilmente ionizado 
media ponderada 


función de peso 

parámetro del pozo 
reticulado húmedo 

suspensión hýmeda 

número entero 

espaciado a grandes intervalos 


reticulado de gran paso 


waipurgite 

déchets; résidus 

élimination des déchets; évacuation 
des déchets 


récupération des déchets 


conduite d'eau 

réfrigérant de l'eau; eau de refroi- 
dissement 

réseau à refroidissement par l'eau 


refroidissemeni раг l'eau; refroidis- 
sement de l'eau 

pile utilisant J'eau comme ralen- 
tisseur 

appareil de surveillance de la radio- 
activité de l'eau 

eau de cristallisation 

сап d'hydratation 

recirculation de l'eau 

épaisseur d'eau fermant bouclier 

épaisseur d'eau constituant j'obtu- 
rateur 

suspension dans Геаи; suspension 
адисиѕе 


épaisseur d'eau; mur d'eau 
équation d'onde 

front d'onde 

fonction d'onde 

guide d'ondes 
longueur d'onde 
mècanigue ondulatoire 
nombre d'onde 
groupe d'ondes 
propagation d'ondes 
vitesse d'onde 


absorbeur faible 
couplage lâche; couplage faible 


action faible; force faible 


plasma faiblement ionisé 
moyenne pondérée 


fonction de pondération 
paramètre de puits 

réseau immergé 

suspension dans un liquide 
nombre entier 

séparé par de grands intervalles 


réscau lâche; réseau peu serré 
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English — Anglais 
Inglis — []о-анзлцйскы 


1. walpurgite 
2. маме 
3. waste disposal 


4. wastc recovery 


5. water boiler reactor; see; boiling 
reactor 


6. water channel 
7. water coolant 


8. water-cooled lanice 
9. water cooling 
. water-moderated reactor 


J1. water monitor 


12. water of crystallization 
13. water ef hydration 

14. water recirculation 

15. water shield 


7 water shutter 
. water slurry 


‚ water solution reactor {water 
boiler reactor); see: boiling 


water reactor 

19. waicr wall 

20. wave equation 

21. wave front 

22. wave function 

23. wave guide 

24. wave length 

25. wave mechanics 

26. wave number 

27. wave packet 

28. wave propagation 

29. wave velocity 

30. weak absorber 

31. weak coupling 

32. weak interaction 

33. weakening; see; attenuation 

34. weakiy ionized plasma 

35. weighted average (weighted 
mean) 

36. weighting function 

37. well parameter 

38. wet lattice 

39. wet suspension 

40. whok number 

41. widely spaced 


42. widely-spaced lattice 


والبرغيت 
с b‏ النفابات 


اسر داد АЫ‏ 


قناة ماء 

ماه التبيد 

شبيكة عبردة بالماء 

تبريد بالماء 

مفاعل مهدا بالمام 

مرقاب التنوث الاشفاعي للماء 
مام التبلور 

ماء الأماهة 

bate!‏ جريان الماء 


Jia‏ (درع) ماني 
سداد ماني 


,> معلق بالماء 


جدار ماني 
معادلة الموجة 
جبهة الموجة 
تابع الموجة 
دليل الموجة 
طول الموجة 
الميكانيك الموجي 
العدد الموجي 
رزمة أمواج 
انتشار الأمواج 
سرعة الموجة 


ماص nians‏ 
اقتران ضدبف 


تفاعل ضعيف 


بلاسما ضعيفة التاين 
المتوسط б‏ 


تابع (دالة ) الترجيح 
وسيط ха‏ 

شبيكة رطبة 

معلق رطب 

علد соха‏ 
كبير الفواصل 


شبيكة رخوة 


wigner effect [W 43 131 working voltage [W 541 


43. wigner effect, see: discomposi- 


tion effect 
ويكيت‎ | 44. wiikite wiikile wiikita вмыкит 
وحشي النمط‎ | 45. wild type (of population) (biol.) | de type sauvage (population) tipo salvaje (de población) (популяция) дикого типа 
46. Wilson chamber; see: соі 
chamber 
47. wolfram; see: tungsten 
عمل‎ | 48. work travail trabajo работа 
talai) yad pinid | 49. working curve (of а counter) | сошгБе caractéristique (d'un comp- | curva caracteristica (бе un contador) | характеристичесная кривая 
teur) {метчика) 
عمل اقتلاع الالكترون‎ | 50. work function (of an electron) | travail d'extraction trabajo de salida работа выхода 
$]. working раз; see: process gas 
العمل‎ piòt الاستطاعة الحجمية‎ 52. working power density مومه‎ spécifique де fonctionne- | potencia especifica de servicio рабочая удельная мощность 
men 
الضغط اثناء العمل‎ | 53. working pressure pression бе fonctionnement роп de funcionamiento; presión | рабочее давление 
servicio 
التوتر اللازم للعمل‎ | 54. working voltage tension d'utilisation; tension de | tensién de funcionamiento рабочее напряженме 


fonctionnement 


French — Français 


Spanish — Espagnol Ruxsian — Russe 
Francés — П>-франчикки Езрайх$ — Но-испански Ruso — По-русски 


рентгеновские лучи 
Х-единица 

ксенон 

ксенотим; иттрмевый шпат 


добыча 


сеченме выхода; сечение добычи 


кривая зависимости выходов 
от массы 


добыча нейтронов на деление 


количество получаемой злади- 
ации 

ноличество восстановленных 
точечных мутаций 


фяэнческий предел в текучести; 
предел текучести 


иттербий 
иттрий 
иттронразит 
иттроэрзит 
иттрогумит 
жттротанталит 


Russian — Russe 


нулевой уровень знергик 


термоядерный реактор нулевой 
мощности 


нулевая мощность 
реактор нулевой мощности 
нулевая масса покоя 
цейнерит 

цинк 

циппеит 

окись циркония 

цирконий 

циркелит 

вигота 


xenotima 


rendimiento; producción 


sección eficaz de producsión 

curva de distribución-maża; curva 
de rendimiento en función de la 
masa 

neutrones producidos por cada 
fisión 

radiaciones producidas 


rendimiento de las mutaciones pun- 
tuales recuperadas 


limite de elasticidad 


iterbio 

irio 
introcrasita 
itroersita 
itrogumita 
itrotantalita 


unjté-X 
xénon 
xénotime 


rayons X 


rendement; nombre de... émis, pro- 
duits... 

section efficace de production 

courbe répartition-masse ; courbe de 
production en fonction de la 
masse 

nombre de пешголз émis par fission 


nombre de photons émis 


rendement en mutations ponctuelles 
relevées 
limite élastique 


ytterbium 
yttrium 
yttrocrasite 
yttroersite 
yttrogummite 
yttrotantalite 


nivel de energia cero 
reactor de futión де спегша nula 


potencia nula 

reactor de potencia cero 
masa en reposo nuia 
zeunerita 

cinc; zinc 

zippeita 

circonia; oxido de zirconio 
circonio; zirconio 

zirkelita 

cigote 


niveau d’ênergie пше 
réacteur de fusion d'énergie nulle 


puissance nulle 

pile de puissance nulle 
masse nulle au repos 
zeunérite 

zinc 

zippéite 

zircone 

zirconium 

zirkėlite 

zygote 
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Engilish — Anglais 
Ings — По-английски 


. X-rays 

. X-unit 

. xenon (Же) 
. хепойте 


English — Алдо 
inglis — По-анахийски 


. yield 


. yield cross-section 
. yield-mass curve (of fission pro- 


ducts) 


‚ yield of neutrons per fission 
‚ yield of radiations 


. yield of recovered point-muta- 


tions 


. yield strength 


. yuerbium (Yb) 
. yttrium (Y) 

. yttrocrasite 

. yttroersite 

. yttrogummite 

‚ yttrotantafite 


English — Anglais 
Inglés — По-английски 


(ZETA) 


‚ 20г0-ромег 
. zero-power reactor 

. 2его rest-mass 

. zeunerite 

. zinc (Zn) 

. zippeile 

. zirconia (zirconium oxide) 
. zirconium (Zr) 

. zirkelite 

. zygote 


> м с 


1. zero energy levet 
2. zero energy thermal apparatus 


Arab ие 


Asabe 


الاشعة السينية 
وحدة سينية te)‏ 
كزينون 

كزينونيم 


a yF 
| مر‎ 


Ав = Arabic - عربي‎ 


g'i‏ مر دود 


المقطع الفعال СОШ‏ 

منهني النتاج بدلالة الكتلة 
алш)‏ الانشطار ) 

النتاج النتروني للانشطار الواحد 
عدد الفوئونات الصادرة 

كمية الطفرات النقطية الممستردة 
حد المرونة 

اتربيوم 

اتريوم 

انروكراسيت 

اترورسيت 

اترو غميت 

اتروتنتاليت 


Abe - Arabic « عر بي‎ 


سوية الطاقة الصفرية 
مفاعل اندماجي صفري الطافة 


زركون (أكسيد الزركونيوم) 
زركونيوم 


